Соозе 


Тем, что эта книга дошла до Вас, мы обязаны в первую очередь библиотекарям, которые долгие годы бережно хранили еб. 
Сотрудники @оозе оцифровали её в рамках проекта, цель которого — сделать книги со всего мира доступными через Интернет. 


Эта книга находится в общественном достоянии. В общих чертах, юридически, книга передаётся в общественное достояние, 
когда истекает срок действия имущественных авторских прав на неё, а также если правообладатель сам передал её в 
общественное достояние или не заявил на неб авторских прав. Такие книги — это ключ к прошлому, к сокровищам нашей истории 
и культуры, и кзнаниям, которые зачастую нигде больше не найдёшь. 


В этой цифровой копии мы оставили без изменений все рукописные пометки, которые были в оригинальном издании. Пускай они 
будут напоминанием о всех тех руках, через которые прошла эта книга — автора, издателя, библиотекаря и предыдущих 
читателей — чтобы наконец попасть в Ваши. 


Правила пользования 

Мы гордимся нашим сотрудничеством с библиотеками, в рамках которого мы оцифровываем книги в общественном достоянии и 
делаем их доступными для всех. Эти книги принадлежат всему человечеству, а мы — лишь их хранители. Тем не менее, оцифровка 
книг и поддержка этого проекта стоят немало, и поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли 
некоторые меры, чтобы предотвратить коммерческое использование этих книг. Одна из них - это технические ограничения на 
автоматические запросы. 


Мы также просим Вас: 


® (Не использовать файлы в коммерческих целях. Мы разработали программу Поиска по книгам Сооз[е для всех 
пользователей, поэтому, пожалуйста, используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях. 

® (Не отправлять автоматические запросы. Не отправляйте в систему Сооз[е автоматические запросы любого рода. Если 
Вам требуется доступ к большим объёмам текстов для исследований в области машинного перевода, оптического 
распознавания текста, или в других похожих целях, свяжитесь с нами. Для этих целей мы настоятельно рекомендуем 
использовать исключительно материалы в общественном достоянии. 

® (Не удалять логотипы и другие атрибуты Соозе из файлов. Изображения в каждом файле помечены логотипами Сооз[е 
для того, чтобы рассказать читателям о нашем проекте и помочь им найти дополнительные материалы. Не удаляйте их. 

® Соблюдать законы Вашей и других стран. В конечном итоге, именно Вы несёте полную ответственность за Ваши 
действия — поэтому, пожалуйста, убедитесь, что Вы не нарушаете соответствующие законы Вашей или других стран. 
Имейте в виду, что даже если книга более не находится под защитой авторских прав в США, то это ещб совсем не значит, 
что её можно распространять в других странах. К сожалению, законодательство в сфере интеллектуальной 
собственности очень разнообразно, и не существует универсального способа определить, как разрешено использовать 
книгу в конкретной стране. Не рассчитывайте на то, что если книга появилась в поиске по книгам Сооз[е, то её можно 
использовать где и как угодно. Наказание за нарушение авторских прав может оказаться очень серьёзным. 


О программе 
Наша миссия — организовать информацию во всём мире и сделать её доступной и полезной для всех. Поиск по книгам @Сооз]е 
помогает пользователям найти книги со всего света, а авторам и издателям — новых читателей. Чтобы произвести поиск по этой 


книге в полнотекстовом режиме, откройте страницу ВЕфр: //Боок$. Е 
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П ЕчаАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ: 


съ твмъ, чтобы отпечатани представлены бы- 
ли шри экземпляра въ Ценсурный Комитетъ. 


С. Петербургъ. 10 Ноября 1854. 


Ценсорь В. Семеновз. 


Собране это составляютъ шэсы пи- 
санныя мною въ разные времена, въ 
разныя эпохи моей жизни. Я не писалъ 
ихъ по заказу. Они высказывались отъ 
души и предметомъ избиралъ я только 
то, что сильно меня поражало. Между 
ними читатели безъ сомнъия найдутъ. 
много молодаго. Признаюсь нъкоторыхъ 
шэсъ я бы можешь быть недопустилъ 
вовсе въ это собране, если бы из- 
давалъ его годомъ прежде, когда ля 
былъ болье строгь къ своимъ старымъ 
трудамъ. Но вмЪБсто того, чтобы стро- 
го судить свое прошедшее , гораздо луч- 
ше быть неумолимымъ къ своимъ за- 
нятямъ настоящим. Истребляшь пре- 
жде написанное нами, кажется также 
несправедливо ‚ какъ позабывашь ми- 


нувиие дни’своей юности. Пришомъ 
если сочиненте заключаетъ въ себъ двъ, 
три еще несказанныл истины, то уже 
авторъ не вправ5 скрывашь его ошъ 
чинтателя и за дв5 шри върныя мысли 
можно просшишь несовершенство цъ- 


- даго. 


Я долженъ сказашь о самомъ издан!и: 
когда я прочиталъ отпечашанные лисгы 
меня самого испугали во многихъ мъ- 
сшахъ неисправносши въ слогБ, излиш- 
ности и пропуски, произшедпие оштъ 
моей неосмотрительносши. Но недосугъ 
н обсшоятельства, иногда неочень прият- 
ныя, непозволяли мнЪ нересмаптривать 
спокойно и внимашельно свои рукопи- 
сии потому смфю надЪяться, что чита- 
тели великодушно извиняшъь меня. 
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СКУЛЬНТУРА, › 


ЖИВОПИСЬ и МУЗЫКА. 


Благодарносшь зиждишелю Миргалъ за бла- 
госшь и сосшрадане къ людямъ! Три чуд- 
ныя сеспгры посланы имъ украсишь и усла- 
дишь м!ръ: безъ иихъ онъ бы былъ пусптыня 
и безъ пъийя кашился бы по своему пуши. 
Дружнзе, союзиъе сдвинемъ ‘наши желан!я 
и первый кубокъ за здравые скульшпуры! 


№ 


а лы 


Чувсшвенная, прекрасная, она прежде всего 
посъшила землю. ‘Она мгновенное явленге. 
Она осшавшийся слъдъь шого народа. кошо- 
рый весь заключился въ ней, со всемъ сво- 
.имъ духомъ.и жизн!ю. Она ясный призракъ 
‘шого свъшалаго , Г реческаго м!ра, кошорый 
ушелъь отъ насъ въ глубокое удалене въ- 


ковъ. скрыился уже шуманомъ и до кошора- | 


го досшигаетъ одна шолько мысль поэша. 
М1ръ увишый виноградными гроздлями и.ма- 
сличными дозами, Гармоническимь вымы- 
сломъ и роскошнымь язычесшвомъ; м!ръ, 
несушийся въ сшройной пляскБ, при звукъ 
°шимпановъ, въ порывЪ Вакхическихъ дви- 
жешй ‚, гдъ чувсшво красоты проникло всю- 
ду: въ хижину бъдняка, подъ вышви пла- 
шана, подъ мраморъ колонъ, на площадь 
кипящую живымъ своенравнымъ народомъ, 
въ рельевь украшаюций чашу пиршества , 
изображающий ‘всю вьющуюся вереницу гра- 
цтозной миоологи , гдЪ изъ пъны волиъ спты- 
дливо выходипть богиня красошы , шришо- 
ны несушся ударяя въ ладони, Посейдонъ 


выходиптъ изъ. глубины своей прекрасной 


сшихи серебренный и бълый; мръ, гдв вся 
религил заключилась въ красошв, въ красо- 
шз человъческой, въ богоподобной красошЪ 


® 


ое. 
женщины; — эпошъ мръ весь осшался въ 
ней, въ этой нжной скульттпурь;` ничшо 
кромБ ее не могло шакъ живо выразишь, его 
свъшилое существованте. Бълая, млечная, 
дышущая’вь прозрачномъ мраморЪ, красо- 
шой. нъгой и сладостраспиемъ, она сохра- 
нила одну идею ‚, одну мысль: красошу, гор- 
дую красошу человвка. Въ какомъ бы ни 
было пылу сшрасши, въ какомъ бы ни бы- 
ло сильномъ порывЪ., но всегда въ ней че- 
ловъкъ являешся прекраснымъ, гордымъ и 
вольно сшановишся ашлетическимъ, сво-_ 
боднымъ своимъ положенемъ. Все въ ней 
слилось въ красошу и чувсшвенносшь: съ ея 
сшрадающими группами не сливаешь сшра- 
дающий вопль сердца, но можно сЖазашь на- 
слаждаешься самымъ ихъ сшраданемъ; шакъ 
чувсшво красошы пласшической, спокойной 
пересиливаешъ въ ней сшремленле духа! Она 
никогда невыражала долгаго глубокаго чув- 
сшва, она создавала шолько бысптрыя дви- 
жения: ‘свир5пый гнЪвъ, мгновенный вопль 
спрадан1я, ужасъ, испугъ при внезапносши, 
слезы, гордость и презрЪн1е и наконецъ кра- 
сошу, ногруженную саму въ себя. Она обра- 
щаешъ всъ чувсшва зришеля въ одно насла- 
жден!е, въ наслаждене спокойное, ведущее 
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°за собою пъгу и самодовольство языческаго 
мгра. Въ ней ныть птьхъ шайныхъ, безпре- 
дъльныхъ чувсшвъ, кошорые влекупть за со- 
бою безконечные мечитаня. Въ ней не про- 
чишаешь всей долгой, исполненной пошря- 
сен1й и перевороптовъ жизни. Она прекрас- 
на, мгновенна, какъ красавица, глянувшая 
въ зеркало, усмёхнувшаяся видя свое изо- 
бражене и уже бъгущая, влача съ шорже- 
сшвомъ за собою толпу гордыхъ юношей. 
Она очаровательна, какъ жизнь, какъ мПъ, 
какь чувсшвенная красота. кошорой она 
служишъ олшаремъ. Она родилась вмЪсптЬ 
съ языческимъ. ясно образовавшимся м!ромъ, 
выразила его-и умерла вмъсптв съ нимъ. На- 
прасно хойли изобразишь ею высокя яв-. 
лення Хрисппансшва, она шакже ошдъ- 
лялась ошъ него, какъ самая языческая въ- 
ра. Никогда возвышенныя; сшремишельныя 
мысли не могли улечься на ея мраморной | 
сладострасшной наружносши. Они поглоща- 
лись въ ней чувсшвенностью. 

Не шаковы дв® сестры ея живопись ‘и му- 
зыка, кошорыхъ Хриспиансшво воздвигнуло 
изъ ничтожества и преврашило въ испо- 
линское. Его порывомъ они развились и ис- 
шоргнулись изъ границъ чувсшвеннаго м!ра. 
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Мнв жаль моей мраморно-облачной скульшту-_ 
ры! Но... свъшлъе стяй покалъ мой. въ моей 
смиренной кельб и да эдравсшвуепть живо- 
пись! Возвышенная, прекрасная, какъ осень въ 
богашомъ своемъ убранешвъ мелькающая 
сквозь переплешь окна увишаго виноградомъ, 
смиренная и обширная какъ вселенная, яр- 
кая музыка очей — шы прекрасна! Никогда. 
скульпшура не, смьла выразишь швоихъ не- 
бесныхъ ошкровенй. Никогда не были раз- 
лишы по ней шь шонкя, шф шаинсшвен- 
_но-земныя чершы, вглядываясь въ кошорыя 
слышишь какъ наполнлешь душу, небо и 
чувсшвуенть иевыразимое. Вопть мелькаюшЪ, 
какъ въ облачномъ шуманъ длинныя гале- 
реи, гдь изъ ешаринныхъ, позолоченныхъ 
рамъ выказываешь шы себя живую и шем- 
ную ошъ неумолимаго времени, и передъ шо- 
бою стоить, сложивши на кресшъ руки, без- 
молвный зришель; и уже нъить въ его лицЪ 
наслажденя, взоръ его дышешъь наслажде- 
немъ не здъшнимъ. Ты ‘не была выраже- 
н1емъ жизни какой нибудь наши; нышъ, шы. 
была выше: шы была выраженемъ всего 
ого. чшо имъешь шаиисшвенно-высокй 
м!ръ Хрисппанскй. ‚ Взглянише на нее за- 
думчивую., опусшившую на руку прекрасную 
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свою голову : какъ вдохновененъ и дологъ яс= 
ный взоръ ел! Она не схвашываепть одного 
полько бысшраго мгновешя, какое выра- 
жаешъ мраморъ; она длишь эпю мгновене, 
она продолжаешь жизнь за границы чув- 
сшвеннаго, она похищаепть явлентя изъ дру- 
гаго безграничнаго м!ра, для назван!я ко- 
торыхъ нъиь словъ. Все неопредъленное .„ 
чшо не въ силахъ выразишь мраморъ, раз- 
съкаемый могучимъ молошомъ скульштора, 
опредъляешся вдохновенною ел кисшью. Она. 
шакже выражаешъ ситрасши понятныл вся-` 
кому. но чувсшвенносшь уже не шакъ вла- 
ствуенть въ нихъ; духовное. невольно про- 
никаешъ все. Сптрадан!е выражаешся живфе 
и вызываепть соспрадане и вся она шре- 
буешъ сочувсшвя, а не наслажденя. Она 
берешъ уже не одного человъка, ея границы 
ширь: она заключаепть въ себъ весь м!ръ, 
всв прекрасные явленя, окружающие чело- 
въка въ ея власши; вся шайная гармон!я и 
связь человъка съ природозо въ ней одной: 
Она. соединяепть чувственное съ духовнымъ. 

Но сильнзе шипи. препий покалъ мои! Ярче 
сверкай и брызгай но золотымъ краямъ его 
‚ звонкая пъна, — шы сверкасшь въ чесшь 
музыки. Она восторженне, она стреми- 
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тельнте объихъ бСесшеръ своихъ. Она вся 
порывъ; опа вдругъ за однимъ разомъ ош- 
рываешъ человъка ошъ земли его, оглу- 
шаенть его громомъ могущихь звуковъ и 
разомъ погружаешъ его въ свой мръ. Она 
власнишельно ударяешь, какъ по клави- 
шамъ, по его нервамъ, по всему его су- 
щесшвованно и обращаепть его въ одинъ 
шрепешъ. Онъ уже не наслаждается, онъ 
не сосптрадаепть., онъ самъ превращаешся 
„въ сшрадаше; душа. его не созерцаепь не- 
‘посшижимаго явленя, но сама живешь, 
живешь своею жизн!ю , ‘живешь порывно ., 
сокрушишельно , мятежно.. Невидимая, слад- 
когласная она проникла весь мръ, разви- 
лась и дышешь въ шысячи разныхъ обра- 
зовъ. Она шомишельна и мяшежна; но мо- 
гущесшвенньй и восшорженнъй подъ без-. 
конечными ‚ шемными сводами кашедраля, 
гдв шысячи поверженныхъ на ‘кольни мо- 
лельщиковъ сшреминть она въ одно соглас- 
ное движен!е, обнажаешь до глубины сер- 
дечныя ихъ помышленя, кружишъ и не- 
сешся съ ними горЪ, осшавляя послЪ себя. 
долгое безмолвте и долго изчезаюций звукъ 
птрепещуний въ углублеши осшроконечной 
башни. 
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Какъ сравнить васъ между собою птри 
прекрасныя царицы мгра? Чувсшвенная ь 
пльнишельная скульптура внушаепгь на- 
слаждене, живопись шихой восшоргъь и 


мечшане. музыка спрасшь и смяшенге ду-` 


ши ; разсмаптривая мраморное произведение 
скульптуры, духъ невольно погружаешся 
въ упоене. Разсмапривая произведен!е жи- 
вописи, онъ превращаешся въ созерцаше ; 
слыша музыку. въ болъзненный вопль, какъ 
бы душею овладфло шолько одно желанте 
вырваиться изъ шъла. Она наша! она при- 
надлежносшь новаго’ мгра! Она осшалась 


намъ, когда оставили насъ и скульптура и. 


живопись и зодчесшво.. Никогда не жажда- 
ли мы шакъ порывовъ, воздвигающихъ 
‚ духъ, какъ въ нынфшнее время, когда на- 
_ ступаешъ на насъ и давишьъ вся дробь 
`прихошей и наслажденй, надь выдумками 
кошорыхъ ломаешь годову нашъ ХХ. въкъ. 
Все сосшавляепгь заговоръ прошивъ насъ; 
вся эша соблазнишельная цъпь ушончен- 
ныхъ изобрьшен!й роскоши сильнЪе и силь- 
нъе порываешся- заглушить. и усыпишь на- 
ши чувсшва. Мы жаждемъ спасши нашу 


бъдную душу, убъжашь ошъ эшихъ сшраш- 


ныхъ обольсшишелей и бросились ВЪ музыку. 


ла -» 


ВН И 


О будь же пашимъ хранишелемъ, спаси- 
пелемъ музыка! Не осшаваяй пасъ! буди 
чаще наши мерканшильныя души‘ ударяй 
р$фзче своими звуками по дремлющимъ на- 
шимъ чувсшвамъ! Волнуй,.разрывай ихъ, 
и гони хошя на мгновене эшопть холодно- 
ужасный эгоизмъ. силянийся овладЪшь на- 
иимъ мромъ. Пусшь при могущесшвенномъ 
ударЪ смычка швоего, смлшенная душа гра- 
бишеля почувсшвуешъ хошя на мигъ угры- 
зеше совфсши ‚, снекуляшоръ расшеряеть 
свои расчешы ; безсшыдешво и наглость 
невольно выронишъ слезу предъ создантемъ 
шаланша. О не осшавляй насъ божество ` 
паше! Великий Зиждишель м!ра повергъ насъ 
въ ньмъыющее безмолые , своею глубокою 
мудросшью : Дикому, еще неразвернувше- 
муся человъку, онь уже вдвинуль мысль 
о зодчесшвЪ. Просшыми, безъ помощи ме- 
ханизма, силами, онъ ворочаешъ гранишну!о 
гору, высокимъ обрывомъ громоздипгь ее 
къ небу и повергаешся ницъ передъ безо- 
бразнымъ ея величемъ. Древнему, ясному. 
чувсшвенному м1ру. послалъ онъ прекрасную 
скульшпуру., принестую чисшую., сшыдаи- 
вую красошу — и весь древый м!ръ обра- 
шиися въ Фхимамъ красошь. Эсшешическое 
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чувсшво красопты слило его въ одну гар- 
моню и удержало ошъ грубыхъ наслажде- 
ний. Въкамъ неспокойнымъ и шемнымъ, гдЪ 
часто сила и неправда шоржествовали 
гдъ демонъ суев5р!я и нешерпимости из- 
гопялъ все радужное въ жизни даль онъ 
вдохновенную живопись, показавшую м!тру 
неземныя явления. небесныя наслажденгя 
угодниковъ. Но въ нашь юный и дряхлый. 
въкъ ниспослаль онъ могущесшвенную му- 
зыку, сшремишельно обращать нась къ не- 
му. Но если и музыка насъ осшавишъ, чшо 
будешь шогда съ нашимъ м!ромъ? 
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© СРЕДИИХЬ ВОЕВАТЬ. 


О 


СРЕДНИХЪ ВЪКАХТЪ. 


Никогда Исшоря мгра не принимаешь ша- 
кой важносши и значишельностши, никогда 
ве показываешъ она шакого множесшва ин- 
‘дивидуальныхъ явлений ,› какъ въ средше 


въки. ВсБ собыпия мра, приближаясь къ 
эшимъ въкамъ, послЪъ долгой неподвижно- 
сши, шекушъ съ усиленною бысшропою , 
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какъ въ пучину, какъ въ мяшежный водо- 
воропть ‚ и закружившись въ немъ, пере- 
мьшавшись, переродившись , выходяшъ свЪ- 
жими волнами. Въ нихь совершилось вели- 
кое преобразование всего мгра; они сосптав- 
ляюшъ узелъ. связывающий мтръ Древний 
съ Новымъ; имъ можно назначишь пю же 
самое месшо въ Исторш человьчесшва, ка- 
кое занимаеть въ усшроени человъческаго 
пт5ла сердце, къ которому шекушъ и оптъ 
кошораго исходяшъ вс жилы. Какъ совер-` 
шимось эпо всем!рное преобразоване? какя 
удержались въ немъ сшарыя сшихши? чпто 
прибавлено новаго? какимъ образомъ он 
смъшались? чшо произошло оптъ эшого смЪ- 
шен!я?, какъ образовалось величественное , 
сшройное здане .Въковъ Новыхъ? — Эшо 
шаке вопросы, кошорымъ равные по важ- 
носши едва ли ‘найдушся во всей Исшор!и. 
Все. чшо мы имъемъ, чьмъ пользуемся. 
чьмъ можемъ похвалишьея передъ другими 
въками, все успройсшво и искусное сло- 
жене нашихъ админисшрашивныхъ часшей, 
всъ ошношевя разныхъ еословй между со- 
бою. самыя даже сословя, наша Релитя, 
`’ наши права и привилеги ‚ нравы, обычаи, 
самыя знашя, совершиви!я шакой быстрый 
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прогрессивный. ходъ. — все эшо или полу- 
чило начало и заролышь, или даже разви- 
лось и образовалось въ шемные, закрышые 
для насъ Средие Въка. Въ нихь первона- 
чальныя сшихи и Фундаменить всего нова- 
го; безъ глубокаго и внимашельнаго изслъ- 
дован{я ихъ не ясна, не удовлешворитель- 
на, не полна Новая Исшор!я; и слушашели 
ея похожи на посъшишелей фабрики, ко- 
шорые изумляющся бысшрой ошдълкЪ из-. 
дълй., совершающейся почши передъ гла- 
зами ихъ, но позабываюшъ заглянушь въ 
шемное подземелье, гдЪ скрышы первыя 
всемогушия колеса, дающ1я шолчекъ всему : 
шакая Исшорля похожа на сшапгую худож- 
ника, не изучившаго Анапюмши человъка. 
Ошъ чего же, не смошря на всю важ- 
ность эптихъ необыкновенныхъ Въковъ, все- 
гда какъ-июо неохошно ими занимались? Опгь 
чего. приближаясь къ нимъ. всегда спЪ- 
шили скорфе пройши ихъ и ошдълаться 
ошъ нихь? и рдюе, очень рёдюе, пора- 
женные величемъ предмеша, возлагали на 
себя шрудъ разрьшишь н$5кошорые изъ 
приведенныхъ вопросовъ? МниЪ кажешся эшо 
происходило опгь шого, чшо Средней Исшо- 
рии назначали самое низшее мъсшо. Время 
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ея дъиспвия считали слишкомъ варварскимъ, 
слишкомь невъжесшвеннымъ, и ошъ шого- 
по оно и въ самомъ двлБ сдвлалось для 
насъ шемнымъ раскрышое не вполнъ, оцт- 
ненное не’ по справедливости, представ- 
ленное не въ генальномъ величи. Невъ- 
жесшвеннымъ можно назвать развв шолько 
одно начало, но эшо невъжесшвенное вре- 
мя уже имъепгь въ себъ то, что должно 
родишь въ насъ величайшее любопышешво. 
Самый процессъ смявя двухъ жизней Древ- 
няго м!ра и Новаго, это ръзкое прошиво- 
ръче пхъ образовъ и свойсшвъ, эши дрях- 
лыя, умираюпия сшихи Сшараго м!ра, ко- 
шорыя шянушся по новому пространству, 
какъ рки, впавиия въ море, но долго еще 
не . сливаюпия своихъ прфсныхъ водъ съ 
сильными волнами; эши диюя, мощныя 
стихи новаго , упорно недопускающёя къ 
себъ чуждаго вмян!я, но наконецъ невольно 
‘принимающуя его; это сшаране, съ какимъ 
Европейские дикари крояшъ по своему Рим- 
ское нросвъщене; эши оптрывки или, луч 
ше сказать, клочки Римскихъ Формъ, закб- 
`новъ, среди новыхъ, еще неспредъленныхъ, 
не получившихъ ни образа, ни границъ, ни 
порядка; самый эшошть хаосъ, въ которомъ 
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бродяшъ разложенныя начала сшрашнаго ве- 
`личя нынъшней Европы и шысящельшней 
силы ея— они всЪ для насъ занимашельнъе, 
‚ и болъе возбуждающъь любопьнисшва. неже-- 
ли неподвижное время всесвъиной Римской 
Импери подъ правлемемъ ея безсильныхъ 
Имперашоровъ. | 
Другая причина, почему неохошно зани- 
мались Исшорею Среднихъ вЪковъ ; эшо — 
мнимая сухосшь, которую привыкли сли- 
°вашь съ поняпцемъ о ней. На нее глядъли, 
какъ на кучу произшесшвй несптройныхъ › 
‘разнородныхъ, какъ на шолпу. раздроблен- 
ныхъ и безсмысленныхъ движешй ‚, не имЪю- 
щихъ главной ниши. кошорая бы совокуп- 
ляла ихъ въ одно цълое. Въ самомъ дьль ея 
страшная, необыкновенная сложносшь съ 
перваго раза не можешь непоказашься чемъ- 
шо хаоснымъ ‚ю Но размашривайше внима- 
шельнъе и глубже, и вы найдеше и связь, 
и цёль, и направлен!е; я однако же не ош- 
рицаю . чию для самаго умьнья найши все 
эшо, нужно бышь одарену шъмъ чушьемъ ,. 
кошорымъ обладаюшь немногпе Исшорики. 
Этимъ немногимъ предосшавленъ завидный 
даръ увидъшь и предсшавишь все въ изу- 
мишельной ясносши и сшройносши. Посль 
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ихъ волшебнаго прикосновеня происшесш- 
ве оживляешся и пробрьшаешъ свою соб- 
сшвенносшь, свою занимашельность ; ‘безъ 
нихъ оно’ долго предсшавляешся для всякаго 
сухимъ и безсмысленнымъ. Все, чшо было 
и происходило — все занимашельно , если 
пголько о немъ сохранились вврныя лЪшо- 
писи, выключая развЪ совершенное безсшра- 
спие народовъ; вездБ есшь нишь, какъ во 
всякой шкани есшь основа, хошя она ино- 
гда совершенно бываепть зашкана ушокомъ: 
какъ въ лучисшомъ камнЪ есшь невидимый 
свъшъ, кошорый онъ ошливаепть, будучи 
обращенъ къ солицу — она исчезаешьъ шоль- 
ко съ ушрашою извъепий. Такъ и въ пер- 
воначальныхъ въкахъ Средней Истор!и сквозь 
всю ‹ кучу происшесшый невидимою нишью 
шянентся постепенное возрасшане Папской 
власши и развиваешся Феодализмъ. Каза- 
лось, собыпия происходили совершенно ош- 
дъльно. и блескомъ своимъ зашемняли уеди- 
неннаго, еще скромнаго Римскаго Первосвя- 
щенника; дъйсшвовалъ сильный Государь, 
‘или его Вассалъ, и дъйсшвовалъ лично для 
себя, а между шъмъ сущесшвенныя выгоды 
незамьшно шекли въ Римъ. И все, чшо ни. 
происходило, казалось, нарочно происходило 
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для Папы. Гильдебрандшъ шолько отшдер- 
‚ нулъ занавзсъ и показаль власшь, уже да- 
вно прюбръшенную Папами. 

Исшор!я Среднихъ Въковъ менъе всего мо- 
жешъ назвашься скучною. Нигдь нъшъ ша- 
кой песшропы, шакого живаго дъйсшВя › 
шакихь рёзкихъ прошивоположносшей . ша- 
кой странной яркосши, какъ въ ней: ее 
можно сравнишь съ огромнымъ сшроешемъ, 
въ Фундаменшь кошораго улегся свъжй , 
крик какъ въчносшь гранишь, а шол- 
сшыя ситьны выведены изЪ различнаго. сша- 
раго и новаго машерлала, шакъ что на од- 
номъ кирпичь видны Гошосюя руны, на 
на другомъ блесшиптъь Римская позолота ; 
Арабская ръзьба, Греческий карнизъ, Гоши- 
_ ческое окно — все сльпилось въ немъ и со- 
сшавило самую песшрую башню. Но яр- 
косшь, можно сказать. шолько внЪшнй 
признакъ собышй Среднихъ Въковъ; вну- 
шреннее же ихъ досшоинсшво есшь колос- 
сальность исполинская , почши чудесная, 
ошвага, свойсшвенная одному шолько возра- 
спгу юноши, и оригинальность, двлающая 
ихъ единсшвенными, не всшрёчающими се- 
бъ подобя и повшореня ни въ древшя, ни 
въ новыя времена. | 


Бросимъ взглядъ ча шЪь изъ собыций, ко- 
шорыя произвели сильное влляне. Главный 
сюжешть Средней Исшории есшь Папа. Онъ — 
могущесшвенный обладашель эшихъ моло-’ 
дыхъ въковъ., онъ движешъ всфми силами 
ихъ и, какъ громовержецъ, однимъ манове- 
чч1емъ своимь правишъ ихъ судьбою. Сло- 
вомъ, вся Средняя Исшоргя есшь Исшория. 
Папы. — Его непреодолимое желанте власш- 
вовашь, его посшоянныя средсшва., испол- 
ненныя проницашельносши и мудросши, 
слъдешвя сшарческаго возрасша, его деспо- 
шизмъь и деспошизмъ безчисленныхь легю- 
новъ его могущесшвеннаго Духовенсшва — 
ревносшныхъ подданныхь духовнаго Монар- 
ха, наложившихъ свои жельзныя оковы на 
всв углы мгра, куда ни проникло знамене 
Кресша — предсшавляюшъ явлеве един- 
сшвенное, колоссальное и не повшорявшееся 
никогда. — Не сшану говоришь о’ злоупо-. 
шреблени и о шяжесши оковъ духовнаго 
деспоша. Проникнувъ болъе въ эшо великое 
собышие, увидимъ изумишельную мудросшь 
Провидьния : не схваши эша всемогущая 
власшь всего въ свои руки, не двигай и не 
усшремляй по своему желанно народы — и 
Европа разсылалась ов связи бы не было; 
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‘нъкошорыя Г осударсшваь поднялись бы. мо- 
жепть бышь, вдругъ, и вдругъ бы развра- 
тились; друпя сохранили бы ликосшь свою 
на гибель сосфдамъ; образоваше и духъ на- 
родной разлились бы неровно; въ одномъ 
| уголку выказывалось бы образоваше, въ дру- 
гомъ бы чернъль мракъ варварсшва; Европа 
не усшоллась. не сохранила того равновъ- 
ся, кошорое шакъ удивишельно ее содер- 
жишъ; она бы болъе быма въ хаось, она бы 
не слилась жельзною силою энтузтазма въ 
одну сшфну , успранившую своею кръпостью 
Восточныхъ завоевателей и, можешь быть, 
безъ эшого великаго явления Европа усшу- 
пила бы ихъ напору, и Магомешанская Лу- 
на горделиво вознеслась бы надъ нею, вмъ- 
сто Кресша. -— Невольно преклонишь колЪ- 
на. слфдя чудные пуши Провидзн!я: власть 
Папамъ какъ будшо нарочно дана была для 
шого, чтобы въ продолжене эшого времени. 
юныя Государсшва окрЪпли и возмужали;_ 
чтобы они повиновались прежде, нежели 
’досшигнушъ возрасша повелъьвашь другими; 
чтобы сообщишь имъ энергию ‚, безъ кошо- 
рой жизнь народовъ безцвъьшна и безсильна. 
‚И какъ шолько народы досшигли сосшо- 
ящя управляшь собою, власшь Папы, какъ 
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исполнившая уже ссое предназначеше , какъ 
болъе уже ненужная, вдругъ поколебалась 
и стала разрушашься, несмотря на вс 
сильныя мъры. на все желанме удержашь 
гибнуш!я силы ‘свои. Власшь ихъ въ эшомъ 
ошношени была шоже, чшо подмосшки и 
Аъсъ для постройки здания; въ началЪ они 
выше и кажушся значишельнЪе самого сиро- 
еня. но какъ иолько спроеше достигло на- 
стоящей высошьы, они какъ ненужные при- 
нимаюшся прочь. 

Съ мыслю о Среднихъ въкахъ невольно 
‘сливаешся мысль о Кресшовыхъ Походахъ — 
необыкновенномъ собыппи. кошорое сшоишъ 
какъь исполинъ въ срединъ другихъ, шоже 
чудесныхъ и необыкновенныхъ. Гдь, въ ка- 
кое время было- когда-нибудь равное ему 
своею оригинальносшью и величемъ? Эшо 
не какая нибудь война за похищенную же- 
ну. не порожденме ненависпти двухъ непри- 
миримыхъ нащй, не кровопролишная бишва 
между двумя алчными власшишелями за ко- 
рону или за клочокъ земли, даже ие война 
за свободу и народную независимосшь. Нъпть! 
ни одна изъ сшрасшей, ни одно собсшвен- 
ное желане. ни одна личиая выгода не вхо- 
дяшъ сюда: всъ проникнушы одною мыслю — 
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освободить гробъ Божевшвеннаго Спасише- 
ля! Народы шекупть съ крестами со всъхъ 
сшоронъ Европы; Короли. Графы въ про- 
стыхъ власяницахъ; монахи. препоясанные 
оружиемъ, сшановяшся въ ряды ВОИНОВЪ ; 
Епископы , пустынники съ крестами. въ ру- 
кахъ предводяшъ несмъшными шолпами — 
и‘всь шекушъ освободить свою Въру. Вла- 
дычесшво одной мысли объемлешъ всЪ на- 
роды. Нъшъ ли чего-шо великаго въ этой 
мысли? И напрасно Кресшовые Походы на- 
зываюшся безразсуднымъ предпраяппемъ. Не 
сшранно ли было бы, если бы ошрокъ заго- 
ворилъ словами разсудишельнаго мужа? Они. 
были порожденме шогдашняго духа и вре- 
мени. Предпряпие эшо — двло юноши, но 
шакого юноши, кошорому опредълено бьить 
генемъ. А каюя безчисленныя, каюя уди- 
вишельныя и непредвидьнныя слъдешв!я 
Кресшовыхь Походовь! Нужно было всю 
массу образовашь и воспишашь, дашь ей уви- 
дынь свъшъ. кошорый часшо заслоняло ду- 
ховенсшво и вся масса для эшого извер- 
гаешся въ другую часть свъша. гдь по- 
шухающее Аравшское просвъщене силишсл 
передашь ей свой пламень и — вся Еврона 
вояжируешь по Азш. Не въ шравъ ли 
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мы изумляшься? Обыкновенно какой-ни- 
будь выходецъ изъ земли образованной 
одинъ приносишъ  просвъщене и пер- 
выя свъдешя въ неизвьсшную сшрану и по- 
сшепенно образуешъ дикарей; но образова- 
н1е это шянешся медленно, неровно. Здъсь 
же, напрошивъ, народы сами всею своею 
‘массою приходяпь за образованлемъ, и, не 
смотря на долгое пребываше , не сливаюш- 
ся съ своими учителями, ничего не пере- 
нимаюпть у нихъ ‚роскошнаго и разврашна- 
го, удерживаюпть свою самобышносшь при 
всемъ заимсшвован!и множесшва Азташскихъ 
обыкновеши, и возвращаюшся въ Европу 
Европейцами, а не Азапщами. Я уже не го- 
ворю о шфхъ саъдешыяхъ, шъхъ перемъ- 
нахъ ВЪ Феодальномъ правлени, для кошо- 
рыхъь нужно было временное удалене мно- 
ГИХЪ СИЛЬНЫХЪ. : | 

_ Но бросимъ взглядъ на другя происше- 
сия наполняюция Среднюю Исшорю. Они 
хошя въ сравнен!и съ Кресшовыми Похода- 
ми могупть почесшься воросшепенными › 
но шБмъ не менъе всъ исполнены чудесно- 
сши, сообщающей Среднимъ Въкамъ какой- 
по тантасптиичесяй свъшъ, вс5 — порожде- 
не юношесшва прекраснаго, исполненнаго 
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самыхъ сильныхъ и великихъ надеждъ. ча- 
сшо безразсуднаго, но плБнишельнаго и въ 
самой безразсудносши. Разсмошримъ ихъ по 
порядку времени; возмемь шо блесшящее 
время. когда появились Аравишяне — краса 
народовъ Восшочныхъ. И одному шолько че- 
ловъку и созданной имъ религи роскошной 
какъ ночи и вечера Восшока, пламенной какъ 
‘природа близкая къ Индйскому Морю, важ- 
ной и размышляющей, какую шолько могли 
внушишь великмя пустыни Ази , — обязаны 
они всъмъ своимъ блесшящимъ, радужнымъ 
сущесшвоваюнемъ ! Съ непосшижимою бы- 
сшрошою они, эши смуглые чалмоносцы воз- 
двигаюшъ свои Калифхашы съ шрехь сшо- 
ронъ Средиземнаго моря. И воображеше ихъ, 
умъ и всь способносши , кошорыми Природа 
шакъ чудно одарила Араба, развиваюшся въ 
виду изумленнаго Запада, ошпечапываясь 
со всею роскошью на ихъ дворцахъ, мече- 
шяхъ, садахъ, Фоншанахъ, и шакъ.же вне- 
запно, какъ въ ихъ сказкахь, кипящихъ 
изумрудами и перлами Восшочной Поэз!и. 
Въкъ впередь — и уже онъ исчезъ, эшопть 
необыкновенный народъ, шакъ чшо въ раз- 
думьи спрашиваешь себя: шочно ли онъ 
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жилъ и существоваль, или онъ — самое 
прекрасное созданше нашего воображения? 

Какъ чудесно и какой ‘сильной исполне- 
но пропивоположности появление Норман- 
новъ — народа, кошораго гнъвный Съверъ 
свир5по выбросилъ изъ ледяныхъь нъдръ 
своихъ. Горсшь людей дерзкихъ, за кото- 
рыми какъ будшо гоняшся по пяшамъ мрач- 
ный ихъ Одинъ и сиъговыя горы Сканди- 
пави, наводишъ паническй спграхъ на об- 
ширныя Государсшва! По Съверному Океа- 
ну плывутьъ ихъ движуцйяся Королевства 
подъ начальсшвомъ морскихъ своихъ Коро- 
лей, — и все падаетъ ницъ передъ этими 
малолюдными пришлецами, воспишанными 
бурею, морями, сшрашною бъдноспию Скан- 
динави и дикою религею. 

Колоссальныя завоеван!я и распросшране- 
‚не Монголовь были шакже дьломъ почши 
сверхъесшесшвеннымъ. Необъяшная внуш- 
ревносшь Азии. кошорая была скрыша оптъ_ 
глазъ всъхь народовъ, освъшилась вдругъ 
въ самомъ сшрашномъ величи. Эши сшепи, 
кошорымъ нышъ конца, озера и пусшыни 
исполинскаго размъра, гдЪ все раздалось въ 
ширину и бозпредъльную равнину, гдЪ че- 
ловЪкъ всшръчаешся какъ будшо для шого, 
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чобы собою увеличить еще болфе окру-. 
жающее просшрансшво; сшепи, шумяния 
хлъбомъ, никьмъ не съяннымъ и не соби- 
раемымъ, шравою, почши равиняющеюся рос- 
шомъ. съ деревьями, сшепи, гдЪ пасушся 
шабуны и’сшада, кошорыхъ опгь вЪка ни- 
кшо не счишалъ, и сами владъльцы не зна- 
юшъ насшоящаго количесшва, эши сшеци. 
увидфли среди себя Чингисъ-Хана, давшаго 
объшъ передъ шолпами своихъ узкоглазыхъ, 
плосколицыхъ', широкоплечихъ, малорослыхъ 
Монголовъ завоевапть мгръ, и — многолюдный 
Пекинъ горишьъ цЪлый мБсяцъ, миллонъ 
народа высшръливаешся Монгольскими сптрЪ- 
„лами, Государь Тунгусский ‘гибнепъ съ сош- 
нями шысячь подданныхъь на замерзшемъ 
озёрв., сшада пригоняюшся къ границамъ 
Инди, шабуны кишашъ при Волгь. Сло- 
вомъ, какъ будшо на завоеваняхъь ихъ ош- 
разилась колоссальносшь Азш. ‘Такого бы- 
страго распросшраненя шоже. не видала 
ни Древняя, ни Новая Исшория. 

Я уже ничего не говорю о важной шор- 
говлЪ Венеши — эшого небольшаго лоскушка 
земли. копторую всю занималъ одинъ городъ, 
и городъ безъ Государсшва, выжималъ з0й0- 
шо со всего мра, и коего царсшвенные 
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купцы своими кораблями, горделиво обо- 
шедшими всЪ моря, и дворцами при Адри- 
шическомъ морБ далеко превосходили мно- 
гихъ Монарховъ. Эшого лвлешя я не счишаю 
единсшвеннымъ и необыкновеннымъ. Оно 
повшоряешся въ Истшори м!ра часшо., хошя 
въ другихъ Формахъ и съ разными измвне- 
ннями. Несравненно оригинальнзе жизнь 
Европы во время и посль Кресшовыхъ По-. 
ходовъ, когда въ ней все еще шемны и не- 
опредъденны границы Государсшвъ; когда 
еще Государь звучишъ однимъ именемъ сво- 
имъ, и вмБсшо шого милл1оны владфльцевъ, 
изь кошорыхъ каждый-маленькой Импера- 
шоръ въ своей землъ; когда вся Европа обле-' 
каешся въ неприсптупные замки съ’башнями 
и зубцами, и швердыя кръпосши усъеваюшъ 
ся поверхносшь; когда воспишанная взаим- 
нымъ сшрахомъ и бишвами сила рыцарей 
дълаешся почши львиною и заковываешся 
съ ногъ до головы въ же.л5з0. шяжесши ко- 
пораго еще не выносилъ человъкъ, и грубо, 
независимо развиваешся самостоятельная 
гордосшь души. Казалось, эша дикая храб- 
росшь должна бы совершенно закалишь ихъ 
и сдълашь шакъ же безчувсшвенными, какъ 
непроницаемыя ихъ лашы. Но какъ удиви- 
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тельно они были укрощены и шакимъ явле- 
нгемъ, кошорое предсшавляешь совершенную 
прошивуположносшь съ ихъ нравами! эшо — 
всеобщее безпредъльное уважене къ женщи- 
намъ. Женщина Среднихъ Въковъ ‘лвллешся 
божесшвомъ; для ней шурниры, для пей. 
ломаюшся копья, ея розовая или голубая 
ленша въешся на шлемахъ и лашахъ и вли-_ 
ваешъ сверхъесшесшвенныя силы; для ней 
суровый рыцарь удерживаешъ свои сптраспти 
шакже мощно, какъ Арабскаго бъгуна сво- 
его, налагаепть на себя объты изумишель- 
ные и неподражаемые по своей сшрогосши 
къ себъ, и все для шого, чшобы быть до- 
сшойнымъ повергнушься къ ногамъ своего 
божества. Если эша возвышенная любовь 
изумишельна. шо вляне ея на нравы и. 
шого болъе. Все благородсшво въ харакшеръ 
Европейцевъь было ея слъдешыемъ. А вся 
эша сшранническая жизнь, кошорая обра- 
шила Европу въ какую-ню движущуюся 
сшолицу., досшавившая шысячи опышовъ и 
приключений каждому и произведшая въ 
послъдешв!и въ Европейцахъь жажду къ ош- 
крышию новыхъ земель! Какъ самыя ихъ 
взаимныя брани и бишвы, вЪчно неспокой- 
ное положене, вмфсшо шого чтобы осла- 
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бипть всеобщий духъ и напряжен:е, какъ шо 
обыкновенно дълаешся въ перюдахъ Исто- 
ри, когда роскошь разъБдаешъ раны нрав- 
сшвенной болъзни народовъ и алчность вы- 
годъ личныхъ выводишъ за собою низосшь 
лесшь и’ способносшь устшремишься на всЪ 
упонченные пороки, — выёсшо эшого они 
шолько укрьпили и развили ихь! Пороки 
народовъ образованныхъ несмъли коснушься 
рыцарсшва: Европы. Казалось, Провидъше 
бодрешвовало надъ нимъ неусыпно, и съ за- 
бошливосшью преданнаго насшавника бе- 
регло его. Едва шолько возникли улучшеня 
для жизни, кошорыя подносила Венешя и 
Ганза, и начали отдаляшь рыцарей отъ ихъ 
объшовъ и сшрогой жизни, подогръвашь же- 
лане наслаждений и уменыпашь эншузлазмъ 
религюзный, какъ появивпияся чудныя, 
небывалыя никогда дошолъ Общесшва сшали 
трозными соглядашаями. неумолимою совЪ- 
сшью передъ народами Европы. Никогда 
Исторйя не предсшавалла Обществъ, свя- 
занныхъ шакими неразрывными узами, какъ 
эши Духовные Ордена рыцарей. Ничего для 
своей пользы, или для своего сущесшвова- 
ня, чшо всегда сосшавляло цъль общесшвъ! 
‘Уничшожишь все, чшо сосшавдаешь. жела- 


не человъка, и жишь для всего человъче- 
ства; жить, чтобы быть грозными храни- 
птелями м!ра; чтобы носить въ себъ одно: 
защиту Въры Христовой; все принесши ей 
въ жершву и ошказаться оптъ всего ,. что 
‘отзывается выгодото жизни! Не чудесно ли 
эшо явлеше! Эта энермя и сила. для него 
могла бышь шолько вычерпнуша изъ, Сред- 
нихъ Въковъ. И какъ шолько Ордена рыцар- 
ске. сшали уклоняшься ошъ своей цваи п 
обращапть глаза на другя, какъ шолько на- 
чали заражатшься желанлемъ добычи и коры- 
сши, и роскошь засшавляла ихъ живЪе при- 
вязывашься къ собственной жизни. и они 
сшали походипть сами па. Ъхъ; за коно- 
рыми наложили на`себя сами’же ‘смошрф- 
не, — какъ возникающь ужё страшные 
Тайные Суды, не умолимые, не отразимые, 
какъ выспия предопредълен!я , являющтеся 
уже не совъстью передь выпреннымъ  м!- 
ромъ, но страшнымъ изображешемъ смерши 
и казни. Ни сила, ни обширныя земли, ни 
даже самая корона не спасающтъ и не. ошм%- 
_няюшгь произнесеннаго ими приговора. Не- 
знаемые, невидимые какъ судьба ‚’гдБ ни- 
будь въ глуши лъсовъ, подъ сырымъ сводомъ 
глубокаго подземелья, они взвъшивали Ц 
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разбирали всю жизнь и дфла шого, кото- 
‚ рому ›: посреди необъяшиыхъ свонхъ земель 
и ®шви покорныхъ Вассаловъ и вЪ мысль 
не приходило, есть ли гдЪ въ мфЪф власть 
выше его. И если эти подземные судьи разъ 
_ произносили обвиняющее слово— все кончено. 
Напрасно Власшишель грозою могущесшва 
своего заптрудняепь къ себъ приближене, 
напрасно его золошо залъпляепть уста и зд» 
сшавляешъ всЪхъ прославляшь его — неумо- 
лимый кинжалъ насшигаепъ его на концЪ 
мгра, крадется мимо пышной шолпы и ра- 
‚ зишъ его изъ-за плеча друга.—Несосшавляеть 
ди эшо чудесносши почши сказочной? Только 
шамъ шакъ неошразимо , шакъ сверхъесше- 
сшвенно, шакъ неправильно дъйсшвуешъь че- 
ловъкъ, оторванный ош общесшва, лишен- 
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чшо шакое слово: невозможносшь. 

А самый образъ занятий,  арсшвовавиий 
въ срединь и конц Среднихъ Въковъ — эшо 
всеобщее усшремлене всъхъ къ чудесной 
Наукь, эно желаше выпышашь и узнашь 
шаинсшвенную силу въ ПриродЪ, эша ал- 
чносщь, съ какою всЪ ударились въ волшеб- 
сшво и чародъйсшвенныя Науки, на копю- 
рыхъ ясно кипишъ признакъ ЁЕвропейскаго 
‘яюбопышсшва, безъ кошораго Науки ни- 
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когда бы не развились и не досшигли ны- 
нъшняго совершенсшва: Самая даже просто- 
душная в5ра ихъ въ Духовъ и обвинен1я въ 
сообщеши съ ними имьюпть для насъ уже 
необыкновенную занимашельносшь. А заня- 
пия Алхим1ею, счишавшеюся ключемъ ко 
всьмъ познанамъ, вЪнцемъ ученосши Сред- 
нихъ Въковъ, въ которой заключилось дъти- 
ское желане ошкрышь совершеннъйний ме- 
шалаъ. кошорый бы досшавилъ человьку 
все! Предсшавыпе себЪ какой нибудь Гер- 
манский городъ въ Средние Въки ‚, эши узень- 
юля. неправильныя улиць, высокте, пестрые 
гошическе домики. и среди ихъ какой ни- 
будь вешхй. почши валяпийся. считаемый 
необишаемымъ, по расшреснувшимся сптф- 
намъ копораго лъпишся мохъ и старость, 
окна глухо заколочены — это жилище Алхи- 
мика. Ничио не говоришь въ немъ о при- 
сушсшви живущаго, но въ глухую ночь 
голубовашый дымъ, вылетшая изъ шрубы, 
докладываепгь о неусыпномъ бодрсшвовани 
старца, уже посбдъвшаго въ своихъ иска- 
няхъ, но все еще неразлучнаго съ надеж- 
дою,— и благочестивыьй ремесленникъ Сред 
нихь Въковь со сшрахомъ бъжишь ошъ 
жилища, гдЪ, по его миънио, Духи оспо- 
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вали приопть свой, и гдъ вмъсшо Духовь 
основало жилище неугасимое желанте, не- 
преоборимое любопышсшво, живущее шоль- 
ко собою и разжигаемое собою же, возго- 
рающееся даже опть неудачи — первоначаль- 
ная стихия всего Европейскаго духа -— котшо- 
рое напрасно преслфдуентъ Инквизищя, про- 
никая во всъ шайныя мьинленя человЪка: 
оно вырываешся мимо, и облеченное стра- 
хомъ, еще съ болыпимъ наслаждешемъ пре- 
даешся своимъ заплпиямъ. 

А самая Инквизищя? Какое мрачное и 
ужасное явление! Ииквизищя свиръпая, елЪ- 
пая. владъвшая безчисленными сводами и 
подземельями монасшьтрей, не вкрящая ни- 
чему. кромЪ своихъ ужаеныхъ пъипокъ, па 
кошорыхъ человъкъ показаль адскую изоб- 
рьшательность; Инквизицйя, выпускавшая 
изъ подъ мопашескнхъ манпий свои желъз- 
ные когти, хвашавиие всъхть безъ различия, 
кто только ни предавался сптраппымъ и 
необыковсннымъ заняпиямъ; подшвердивитая' 
великую нисшину, что если можешь Физи- 
ческая природа человъка, доведепная мукамп, 
заглушить голосъ души, шо въ общей мас- 
се всего человъчесшва душа всегда шорже- 
сшвуешъ надъ шъломъ. ый 
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Не единсшвенны ли всБ эши явлен}я? Не 
даюпть ан они права назвашь Средне Въка 
въками чудесными? Чудесное прорываешся 
при каждомъ шагь и власшвуешь вездь во 
все течене этихъ юныхъ десяши въковъ. 
Юныхъ пошому, чшо въ нихъ дъисшвуешъь 
все молодое, кипящее ошвагою, порывы и 
мечшы, не думавшия о слудешвтяхЪ, не при- 
зывавиия на помощь холоднаго соображения, 
еще не имъвиия прошедшаго, чшобы огля-. 
нупться. Все было въ нихь — поэя и бе- 
зошчешносшь. Вы вдругъ почувешвуеше пе- 
реломъ, когда всшупише въ область Исто-` 
рн Новой. Перемъна слишкомъ ощуши- 
шельна, и сосшояне души вашей будептъ 
похоже на волны моря, прежде воздымав- 
шился неправильными, высокими буграми . 
но посль улегиияся, и всею своею необозри- 
мою равниною мЪрно и сшройно совершаю- 
пия правильное шечеше. Дъйситв:я человька 
въ Среднихь Въкахь кажушся совершенно 
безошчешны; самыя великя происшествя 
представяяюпть совершенные контрасшы 
между собою и прошиворъчашъ во всемъ 
другъ другу. Но совокуплен1е ихъь всъхъ 
вмъетв въ цълое являепть изумительную 
мудрость. Если можно сравнишь жизнь 
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одного человъка съ жизнио цълаго человъ- 
чесшва, шо Средше Въка будушь шоже, 
чшо время воспишания человъка въ школь. 
Дни его шекупъ незамъшно для свъша. дъя- 
ня его не шакъ крики и зрфлы, какъ 
нужно для м'ра: объ нихъ никшо не знаеттъ, 
но за по они всЪ-слъдешве порыва и обна- 
жаюшъ за однимь разомъ всБ внушренн!я 
движеня человъка., и безь нихъ не сосшоя- 
лась бы будущая его дъяшельность въ кру- 
гу общества. 

'Геперь разсмотрише, между какими ко- 
лоссальными собыппями заключается время 
Среднихъ Въковъ! Великая Империя, пове- 
яъвавшая мромъ, двънадцаиивъковая нация, 
дряхлая , исшощенная, падаепть; съ нею ва- 
лишсл полевъша, съ нею валишся весь Древ- 
нй Мръ съ полуязыческимъ образомъ мы- 
слей, безвкусными Нисашелями, гладашо- 
рами, сшашуями, шяжесшью роскоши и 


ушонченносшью развраша. Эшо ихъ начало. . 


Оканчивающся Средне Въка шоже самымъ 
огромнымъ собыппиемъ: всеобщимъ взрывомъ 
подымающимъ на воздухъ все и обращаю- 
щимъ въ ничшо всъ сшрашныя власти, 
шакъ деспошически ихъ обнявиия. Власшь 
Папы подрываешся и падаепть, власшь не- 
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въжеетва подрываешся. сокровища и все- 
м!рнал торговля Венеши подрываюшся, и 
когда всеобщий хаосъ перевороша очищаешся . 
и прояснлешся, предъ изумленными очами 
лвляюшся Монархи, держащие мощною ру- 
кою свои скипешры; корабли, расширен- 
нымъ взмахомь несунпеся по волнамъ не- 
объяшаго Океана мимо Средиземнаго моря, 
въ рукахъь у Европейцевь вмъсшо безсиль- 
наго оружия — огонь; печашные лиспты раз- 
лешаюшся по всъмъ концамъ мгра; и все 
эшо результаты Среднихъ Въковъ. Сильный 
напоръ и успленный гнепъ власшей, каза- 
лось, быии для шого шолько, чтобы сильнъе 
произвесшь всеобиий взрывъ. Умъ человфка, 
задвинутый крфикою шолщею, не могъ 
иначе прорвашься, какъ собравши всЪ свои 
усил!я, всего себя. И ошъь шого-шо, мо- 
жепгть бышь., ни одинъ вькъ не предсттав- 
ляешьъ шакихъ гигапискихъ ошкрыпий, 
какъ ХУ; въкъ, кошорымъ шакъ блиста- 
тельно оканчиваются Средне Въка, вели- 
чесшвенные., какъ колоссальный гопическй 
`храмъ, шемные, мрачные, какъ его пересф- 
каемые одинъ другимъ своды. пестрые, 
какъ разноцвьшныя его окна и куча изузори- 
вающихъь его украшенй, возвышенные, ис- 
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полнснные порывовъ ,. какъ его лешяние къ 
небу сшолпы и сш6Бны, оканчивающияся 
мелькающимъ въ облаках шпицемъ, 


ие о 2 г. < 


ЛАВА 


ИЗЪ ИСТОРИЧЕСКАГО РОМАНА. 


ГЛАВА 


ИСТОРИЧЕСКАГО РОМАНА (*. 


Между шъмъ посланникъ нашъ переъхалъ 
границу, ошдфляющую нын5 Ниряшинский 
повъшъ ошъ Лубенскаго. Общихъь ъзжа- 


(*) Изъ Романа подъ заглавемъ: Гетьмлнъ; первая часпть его 
была написана н сожжена, пошому что самъ авшоръ не быль 
ею доволенъ; двЪ главы, напечашанныя въ перодическихь 
издашяхъ, помфъщаюшся въ эшомъ собраши. 
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лыхъ дорогъ шогда не было въ Малороссши; 
но почши каждому извъсшна была какая-ни- 
будь проселочная. по мнънпо его, самал бли- 
жайшая. Часшо шакая дорога, уклоняясь 
ошъ ровной поверхносши, проскальзывала 
въ рышвины, царапалась по косогору, въ- 
шалась надъ провалами, и одинъ не ровный, 
слегка прошопшанный подковою коня слЪдъ. 
означаль ея уклоненя. Досшашочно было 
шолько выъхашь въ дорогу, чшобы выу- 
чишься не разбирашь ночлегомъ. Главное 
же неудобсшво для пушешесшвенника, не- 
ознакомленнаго съ мьсшами. было шо. чшо 
онъ долженъ былъ на разстолнии 95 или 50 
ружейныхъ высптръловъ, вывъдывать и вы- 
спрашивать пуши у жишелей, кошорыхъ 
показашя всегда почши разногласили. 
Пусшивъ повода и наклонивъ голову, всад- 
_никъ нашьъ давно уже погруженъ былъ въ 
раздумьБ, и шолько изрьдка попадавиияся 
кочки и пни срубленныхъь деревъ, засшав- 
ляя спотыкаться вЪрнаго его товарища, 
борзаго коня, переръзывали разомъ его ду- 
мы, которыя снова обычнымъ ожерельемъ 
низаансь въ головЪ его. Въ первый разъ еще 
случалось ему выполняшь такое порученге: 
ъхашь, Богь знаешь куда, въ незаселенныя 
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степи Украйнь! и кшо эптопть Глечикъ?.. 
какая нужда Казимиру до начальника какой- 
ито шайки, назьывавитаго себа полковникомъ 
Миргородскаго по4ку?... Ему не объявлено 
было ничего удовлешворишельнаго ни о ха- 
ракшеръ, ни о силЪ его, ни о шомъ, какя 
онъ имъешь сношения, и съ кёмъ?.. Къ че- 
му же эша осшорожносшь, какую нужно 
было имъшь въ ръчахъ съ нимъ? Зачъмъ пе- 
релешашь шакую даль, чтобы шолько до- 
ставишь ему свъдъшя о собыпияхъь, волно- 
вавшихъ Варшаву? И чьмь могъ бышть по- 
лезенъ такой ошдаленный союзникъ?.. Мыь 
селенно досадываль онъ на себя, чшо 
не вывЪдалъ обсшояшельно объ эшомъ 
отшь Бригишшы : ей, безъ сомнЪнтя, 
сколько пибудь были известны причины 
шакого сшраннаго посольсшва. болице ме- 
дленно прощалось съ землею. Живописныя 
облака, обхваченныя по краямъ огненными 
лучами, поминушно мЪнлясь и разрываясь, 
лептьли по воздуху. Сумерки угрюмо надви- 
гали сизую шъфнь свою и пришворяли мало 
помалу сптавни бкошекъ, освъщавшихъ свЪш- 
лый Божй мръ. Въ это время пушникъ 
нашъ, посль долгаго сшепнаго. сптрансшвуя, 
въхалъ въ лъсъ. Раздъшыя безжалосшною 
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осенью деревья сквозили, какъ ръшешо, и 
казалось, дрожали ошъ вечерняго холода. 
Желшые лисшья, какъ объёдки и битые 
ковши опть недавняго пиршесшва, валялись 
не прибранные, и одинъ шолько шелесить 
ихъ, ходя по лесу, давалъ знашь о присуш- 
сшви въ немъ нашего всадника. Сквозь об- 
наженную вершину л5са шемнЪло небо; рЪз- 
кий въшеръ подымался съ поля и мчалъ за- 
унывные свои вопли въ гущу дса. Пуш- 
никъ поневолЪ задумался и осшановилъ ко- 
ня своего въ неръшимосши. чпю предпри- 
няшь, потому, чшо дорога совершенно из- 
чезла и передъ нимъ шорчалъ одинъ шоль- 
ко лБсъ, да неизвфешносшь;. какъ вдругъ 
громкий голосъ «цобъ, цобъ!» поразилъ слухъ 
его. шяжело нагруженный возъ заскрыпьлъ 
и пара воловъ показалась изъ-за деревьевъ. 
Надобно вообразить себя на месть пуше- 
шесшвепника , чшобы гполиЪ почувсшвовашь 
радость шакой всшрЪчи. Луна въ эшо вре- 
мя вырЪзалась на небъ. Ссребренный свЪитъ, 
перепутанный птБньо опть дерсевъ, палъ ръ- 
шешкою на землю, освъшивъ далеко окреспт- 
носшь, и Лапчинскй увидълъ передъ собою 
дюжаго пожилаго селянина. Съдые, закру- 
ченные внизъ усы его, гордо поконлись на 


— 41 — 


смугломъ, означенномъ рфзкими мускулами 
лиц5, кошорое шакъ просшодушио ошиъ- 
няла какая-то Азяшская безпечносшь. По 
чернымъ бровямъ серебрилась съдина, огонь 
вылешалъ изъ небольшихъ карыхъ глазъ и 
въ огнъ шомъ высвЪчивались поперемьнно 
шо хишрость, шо просшодушс. На головь 
у него была черная казацкая шапка съ си- 
нимъ верхомъ. Корошенький нагольный шу- 
лупъ, зашянуппый яркоцвьшнымъ поясомъ, 
служиль непроницаемыми латами оптъ хо- 
лода; сверхь этого одфяня, въ добавку на- 
кинушъ былъ обыкновенный кобенякъ изъ 
шолстаго смураго сукна, который и поны- 
нъ носяшъ Малороссйске мужики. Изъ-за 
пояса торчала пищаль и изогнушая Ташар- 
ская саблл — оруже, которое въ. шогдаш- 
_нтя смушныя времена всякой Казакъ, раш- 
никъ и селянинъ , почишалъ необходимостью 
всегда имьшь при себъ. | 

— «Помогай Боже» сказалъ онъ, остано- 
вивъ воловъ и обнаживъ увъичанную шоль- 
ко на верхушкь кистью волосъ голову, въ 
знакьъ шого уважения, какое обыкновенно 
оказывали шогда просшые поселяне раш- 
нымъ людямъ. Надобно припомнить, что 
Лапчинскй, въ избьжане непраяшносшей, 
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какимъ бы ОНЪ неминуемо подвергнулся от 
жишелей, нетериьвшихъ всего, чио птоль- 
ко носило названте Ляха, или принадлежало 
Ляхамъ, принужденъ былъ перемънишь ще- 
гольской косшюмъ свой на скромное одьлите 
_Казацкаго десяшника. Всадникъ нашъ отв 
чалъ легкимъ наклоненемъ головы на се 
привъшстав1е. — «Не знаешь ли, землякъ.». 
молвилъ онъ съ ласковымъ видомъ: «далеко 
ли ошсюда до Ромодановскаго шляху?» 
—«Не съумъю, добродю, сказашь вдругъ; 
повременише немножко!» — Тупть принялся 
онъ высчишывашь, чшо выражали маши- 
нально сгибаемые имъ пальцы. — «До Ромо- 
дановскаго шиляху!... Какъ бы вамъ ска- 
запть... оно не шакъ., чтобы близко. Надо- 
бно знашь, чшо Казаки наши немного было 
перешрусили: кшо-шо пронесъ слухъ, чшо 
все шляхешсшво собираешся къ намъ на Сулу 
въ гости. — Спохваптились съ дуру и разло- 
мали мосшы; шакъ вамъ, добродю, чтобъ 
не пришлось давапь болынихъ объъздовъ. 
Впрочемъ, Богъ его знаенть: я говорю это 
потому, что друге говорянть... шакъ, мо-. 
жептъ бышь, выберентся и корошюй пушь; 
птолько, знаеше, шеперь время осеннее... 
по сшанется , чнго и далеко... Только: отлить 
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же какъ подумаешь, шо кажешся что и 
близко. Вошъ другое дъло, если бъ были 
поставлены сшолбы по дорог. каке., безъ 
сомнъня, сами, добродно, если бывали въ 
Польшъ, всптрЪчали по шамошнимъ дорогамъ. » 

Не должно удивляшвся прошиворъчЕямъ, 
изпестрявшимъ монологь нашего поселяни- 
на. Кром дъйсшвишельной неизвъешносши, 
Малоросс1яне любили поусомнишься. и въ са- 
момъ знакомомъ имъ дълЪ. Мадоросстянинъ 
п донынв ничего не скажешь наобумъ, но 
разъ десяшь псправипгь себя, а иногда съ 
‘умысломь запушаешь своего слушашеля 
шакъ, чшо шопть, къ изумиенио своему ви- 
дить, что до шакого-шо мъсша и далеко 
и близко. __ о 

— «Куда же, по крайней мьрь, миБ ше- 
перь держашь пушь?» спросилъ сптранникъ, 
вперивь испышующ взоръ на своего на- 


‚ ставника. 


Тушь селянинъ нашьъ осмошрфлъ его хо- 
рошенько съ головы до ногъ. «А вы, добро- 
дю, хошише теперь ъхать ?» | 

— «Почему же не шеперь?» 

— «Богъ съ вами! шеперь и наштъ брашъ, 
здъшшй, уже сильно подумавши развъ по- 
ъдешъ. Знаешь, мосьпане! въдь намъ сто- 


4 


а бы 


ишъ шолько прозхать такое время. въ ка- 
кое добрый мужикъ усизепь вымолошить 
полкопны жиша, чшобы засльшрашь собачий 


лай съ моего двора. Все бы лучше опочишь. 


въ шеплой хашь,’ а завтра хошь и съ Бо- 
гомъ!» Ошъ шакого предложентя нельзя бы- 
ло ошказапться пушнику, кошорый, кажет- 
ся, шого шолько и ожидалъ. | 

’ -«А куда.» спросилъ дорбгою поселянинъ 
нашъ своего будущаго гостил , «лежипть пушь 
вамъ. мосьпане?»_ 


— «Бду-шо л далеко, на пу сторону Ворс- 
‚кла, къ Миргородскому полковнику Глечику. 
Что, землякъ, не знаешь ли и шы его?» 

‚ - «Какъ не знашь этой старой собаки. 
А изъ какихъ мъсить Богъ несешь?» 

— «Изъ великой станицы, чо подъ Лох- 
вицею. »› | | 


—«Какъ жё это, добродю! мы не слы- 


шали ничего про по. чшобы станица была 
подъ „Лохвицею?» — Тушь вонзилъь онъ вВЪ 
него острый взоръ свой, кошорый, каза- 


/ 
лось, хопьлъ выпытшашь его душу. —-«И по - 
сказашь! гдЪ уже мужику знать все про. 
войсковыл дъла; до нашего захолусптья еще‘ 


о 
и слухи не дошли объ этомъ. » 


гб. 


Посланникъ пашъ спохвашнися, что не 
нужйо бросашь осторожности въ разска- 
зняхь и съ проспымъ селяниномъ, и пото- 
му, собравшись немного съ мыслями, про- 
‘должалъ: «То есить, вошь видишь, земллкъ, 
навфрное я еще не могу сказать. Въ самой- 
шо сшаницъ я не былъ. а всшрышивиийся | 
нодъ.Лохвицею Запорожскй сошникъ Шаляй- 
ко. узнавъ, чшо я ду въ эши места, даль 
мнЪ грамошку къ Миргородскому полковии- 
ку. Лешфлъ онъ, какъ угорълый; изъ раз- 
спросовъ его я ничего не ‘могъ узнашь на- 
върное. Недавно передъ. птьмъ возвратился 
я изъ Варшавы... Видишь. онъ можешь 
бышь имфлъ причины недовърять миъ... 
пто есть... онъ... шы, думаю, понимаешь 
меня. »› 

— «Чшо вы говорише; добродно! _Развъ. 
мужикъ поймешь шо, что шолкуюшьъ паны?. 
Ей Богу, ныпъ;— гдъ намь понять! у насъ 
и голова неё шакъ сдфлана, какъ у пановъ; 
чоршъ знаепть., чпто шакое ‚больше на ка- 
пусту похоже, чёмъ на голову. » 

— «О! да шы штука!» подумаль про се- 
бя Лапчинсюй и положилъ себъ бышь какъ 
можно осшорожиъе въ словахъ. Онъ во все 
эшо время ъхалъ шагомъ, уравнивая легкую 
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посптупь своего гордаго коня съ лънивою 
высшупкою шяжелыхъ воловъ, впереди ко- 
порыхв съ хлегмашическою — важносшью 
шелъ селянинъ, помахивая башогомъ и по- 
шягивая корошенькую люльку (*). Дымъ отт | 
нея обнималъ облаками смуглое лице. его’, 
кошорое , освъщаясь иногда вспыхивавшимъ 
огонькомъ, казалось лицемъ какого нибудь’ 
‘Упыря., выказывавшимся по временамъ изъ 
непробуднаго болошнаго шумана и свявшимъ 


‚искры чуднаго огня. Эшо засшавляло Лап- 


чинскаго чаще всмаптриваться ему въ глаза, 
чшобъ удосшовъришься, шочно ли шо былъ 
его шоварищь. Но селянинъ нашъ самъ ошго- 
нялъ всякое на счешь его сомнъне, не да- 
вая минуты задумашься своему госшю. — 
«Слыхали ль вы, добродю , про шаковое ди- 
во?» говорилъ онъ, не выпуская изо рша 
своей шрубки: «видишь ли сосну, вонъ да- 
леко, далеко чериъешь передъ нами?» и пу- 
шникъ къ удивлению своему шочно увидвлъЪ 
сосну. Какимъ образомъ зашла она сюда, 


_ когда во всей почши эшой сшоронъ Мало- 


россти, на разсшояни можепть бышь по сту 
версшъ во вс сшороны, взоръ не ‘ошыски- 


(°) Трубку. 
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валъ эшой суровой жилицы Съвера. Неволь- 
но вперилъ онъ на нее глаза свои: она одна 
шолько посреди обнаженнаго лъса сохраня- 
ла, казалось, жизнь, но жизнь ли эшо? Эшо 
была мумя, кошорую съ изумленемъ ошы- 
скиваюшъ между голыми скелешами, одну 
несокрушенную шлъшемъ. Въ ней видны шф 
же чершы, ша же прекрасная Форма чело- 
въка объемлетъ ее. Но, Боже! въ какомъ 
видЪ? Неошразимое, непоняшное чувсшво 
шоски и ужаса врываешся въ душу при 
взглядв на жалкй обманъ, кошорымъ суеш- 
ное искусшво силишся выхвашишь и удер- 
жашь чшо-шо похожее на жизнь. 
—«Эшо еще не большое диво. чшо сесна, 
а вошъ чшо диво: лъигь за пяшдесяпть пе- 
редъ шъмъ, какъ мы балагуримъ съ вами , 
жилъ, чушь ли не на вошь этшомъ мъешв , 
въ хоромахъ велик панъ. Воевода ли онъ 
былъ, сошникъ ли какой, или просто манъ, , 
этого я не. умъю сказать; знаю полько , 
чию онъ. былъ Ляхь и не нашей въры. Жиль 
онъ. какъ всъ нечиешые Польскте паны жи- 
вушъь: домъ съ ушра до вечера ходенемъ хо- 
дилъ ошъ вина, да ошь пъсень. и далече 
прохвашывала дрожь крещенаго человъка, 
когда онъ слышалъ раздававииеся изъ лъеу 
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крики. Хлопцы изъ дворни его шо и дБ- 
ло чо нафздничали „по хушорамъ, да 
обпрали бъдныхъ жишелей. Эшого мало. 
Сшали обворовывашь, да обдирашь Божьи 
неркви, и шакое дБлали... врагъ съ ними! 
не хочу и говоришь. чшо шакое. Побить 
бы. ихъ всъхъ, добродпо — шакъ нельзя. по- 
ному, чито дворни одной у пихь было мо- 
жепть съ полторы сошни. да и на каждаго_ 
бердыши ‚ самопалы и вся збруя рашная. 
Воптъь и вызвался одинъ Дьяконъ — какъ уже 
его звали и изъ какого приходу оцъ`былъ 
ей Богу. добродио, не знаю; — вызвался и 
прителъ въ лъсъ. Если бы шеперь не ночь, 
и не засыпало лисшьемъ, шо я, можешь 
сшашься. показалъ бы вамъ осшанки эшого 
дьявольскаго гиъзда. На ту пору — шакъ 
‘видно самъ Богъ уже хошълъ— былъ у нихъ 
какой-шо окаянный праздникъ. Дьяконъ 
шелъ уже напропало, сказалъ: Господи бла- 
гослови и сколько доснтавало духу. Шшол- 
`кнулся въ вороша, запершые шолиившимся 
нароломъ. Цымбалы и бандуры бренчали и 
гудъли, словно на свадьбъ, а пьяные маны 
и дворня изо всей силы отдирали крако- 
вякъ. Какъ шолько завидъли Дьякона, зпакъ, 
добродто, и закричали: «зачьмъ сюда при- 
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несло попа?» а панъ говоришь: «гей, хлон- 
цы! налейше-ка попу водки: пусть его тан- 
цуешь съ нами › добрыми Хрисппанами ‚ кра- 
‚ ковлкъ;, да подгоняйше его хорошенко ба-_ 
тожьемъ!» Дьяконъ., исполнившись, видно. 
Святаго Духа, началъь представлять нече- 
стивымъ весь грЬхъ беззаконнаго жишья 
ихъ, И какя на шомъ свъигь будушъ имъ. 
_ муки. и ‘какь будушъ они плясашь въ пе- 
клЪ (“), шолько не по своей вол, а под- 
гоняемые горячими вилами чершей. —«А! 
птакъ шы еще ‘и проповздь читаешь!. Гей, 
хлопцы ! поднимише попа на крылосъ, а 
чиобъ не застудилъь горла, накиньше 
ему галстукь на шею!» И шушъ же че- 
лядь съ нечеловъчьимъ смЪ%омъ и гикань- 
емъ встащила несчасптнаго Дьякона на ту 
самую сосну, мимо которой лежитъ намъ 
пушь. Позвольше, добродю: шушъ-шо и 
исшор!я: сосна эша какъ разъ сшояла пе- 
_редъ хоромами, и какъ нарочно еще передъ. 
самыми окошками панской свьлтлицы. Вошъ 
какъ ночь уже разогнала всъхъ: кого на 
лавку, кого подъ лавку. пану’ нашему чу- 
дится, чшо на него каплепгь чито-по хо- 


(*) Въ адз. 
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лодное: «Чи за нечисшой!» подумалъ панъ, 
«ошъ чего эшо каплештъ?» Всшалъ съ по- 
сшели. глядишЪ: колющя въшви сосны ца- 
ранаошся къ нему сквозь сшъну и будто 
живыя . вышягиваются длиннЪъе, длиннЪе 
и какь разъ досшаюшъ до него. Перекре- 
сшился, можепть бышь, въ первый разъ 
ошъ роду нашъ панъ, когда увидЪлъ, чшо 
изъ нихъ каплепгь человЪъчья кровь, снача- 
ла холодная какъ ледъ, а пошомъ жжешъ 
да и шолько! Къ окну=— шакъ и ноги под- 
косились: сосна вся посинъла, какъ мер- 
швецъ, и сшрашно киваешь ему ‘черною, 
всклокоченною бородою. Сначала было ду- 
малъ панъ.. не хмель ли бродить у него 
въ головъ: шакъ на сльдующую ночь шоже 
диво, и вся двория въ одинъ ГолоСЪ › чшо 
по льсу шо и двло, чшо ошиъваюшь усо- 
пшаго шакимъ спрашнымъ голосомъ что 
всякаго морозъ дралъ по кожБ и волосы 
`щешиною поднимались на головЪ. Чего ужъ 
не дБлали: и погребли съ честью шфло 
_Дьякона, и принимались было рубить со- 
сну—шакъ съкира не берешь: чшо ни уда- 
ряшъ, шопоръ вызубришся, а дерево сшо- 
нешъ. будшо дишя некрещеное. Рьшились 
‚наконець бросишь, эшо окаянное мъсшо. 
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Вошь каждый день и соберешёя вся челядь, 
осфдлаюшь коней, заберушъ все съ собою’ 
и выъдупть, еще черши не бъюшся` на ку- 
_лачки; Фдушъ, Фдушьъ, до самаго’ вечера: 
кажись, Богъ знаепгь куда заъхали! Оста- 
новяшся ночевашь — смошряшъ, знакомыя 
все мьсша: опять шошъ же. дикой лъсъ, 
шв же хоромы, а прокляшая сосна, про- 
шягивая вЪъшви. словно руки, хвашаешъ 
пана и обдаешъ его кровавыми каплями, 
а черная, всклокоченная борода шакже жудко 
киваешь ему...» Тушъ разскащикъ нап 
стремительно ударилъ въ слушашеля огнен- 
ными глазами своими, блисшавшими еще 
ярче посреди ночи, и казалось, не безъ удо- 
вольсшв1я замътилъ въ немъ впечашльне, 
произведенное его разсказомъ. Дъйсшви-. 
шельно пушникъ нашъ не могъ не ощушить 
какого-шо шайно врывавшагося въ душу 
сшраха, и съ безпокойсшвомъ посмашривалъ 
вокругь. Въ эшо время поравнялись они съ 
съ сосной. Серебряный свъить падажъ на пе- 
чальныя въшви ея и ошбрасывавиияся ошъ 
нихь шфни, будпю продолжене ихъ, пере- 
ламливаясь о встръчныя деревья, ложились 
`безконечною лъсшницею на землю. Въшеръ 
слегка покачиваль вершину и когда пуш- 
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никъ, немного проъхавъ, оглянулся назадъ, _ 
шо ‘ему показалось, что какой нибудь не- 
пралзненный духъ, принявъ дик, величе- 
стивенный образъ, медленно слъдовалъ за 
нимъ, печально покачивая угрюмою бородою 
_и разкидывая шемнозеленыя объяпия свои, 
въ памьрени схвашишь его. 

— «Чшо же далъе случилось?» - спросилъ 
онъ умолкшаго разскащика, сшараясь пода- 
вишь невольную робосшь. 

— «Чшо? крушо приизлось пану: разпу- 
сиилъ всю свою дворню. сшалъ схимнцикомъ, 
и какъ опитравилъ пяптьдесять дв панихи- 
ды за упокой души дьякона, шогда полько 
сшихнуло чудо Куда же дълея посль шого’ 
схимникЪ, этого никшо не скажешь вамъ. 
Дня за шри до купала, каплепгь съ эшаго 
дерева день ионочь роса. Говоряшь еще, 
чио ‘и сгубленнал чья-то душа шаскаешся 
по`льсу. Теща разсказывала года за чешы- 
ре, когда была еще при памлтши, чшо всшрь- 
шила однажды въ лъсу дьявола въ красномъ 
жупань., въ .какомъ ходилъ и. покойный 
нанъ. — Цобъ, цобъ, цобе! гей! Вошъ мы, 
добродно., и пруБхали.» Лапчинскй увидълъ 
дъйсшвишельно передъ собою низеньюе `во- 
рота, ръдко убишые впоперегь положен» 


} 
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ными досками, каке и шеперь можно ви- 
дъшь почши у каждаго Малороссййскаго по- 
селянина. Лай собакъ залился по льсу и сша- 
° рая женщина. въ накинутомъ на плеча шу- 
лупЪ, вышила ошворишь вороша. Глазамъ 
нашего пушника представился не большой 
дворикъ, обнесенный заборомъ изъ болош- 
наго пгтросшника , нъсколько сараевъ и хлЪ- 
воВЪ. укрышыхь пажимь же шросшникомъ, 
и обыкновенная МалороссЁйская` хаша. На 
дворЪ навалеть былъ ворбхъ ульевъ, изъ 
кошорыхъ многе развъшены были на де- 
ревьяхъ., нагибавшихъ совсъхъ стшоронъ лю- 
бопышныя въшви свои во дворъ. какъ буд- 
шо низкая буколическал жизнь его могла до- 
сшавить имъ, величесшвеннымъ, запима- 
шельное зрзлище. Позади двора шяпулось 
еще какое-шо сшроеше, котораго за шемие- 
шою нельзя было разпознашь. По всему 
можно было заключишь., чшо имбые ` с1е 
принадлежало слишкомъ зажишочному Коза- 
ку: въ шогдашния времена ие у всякаго мо- 
гло найшись. подобное великольше. Пока 
хозлииъ занимался выгрузкою своего выока, 
Лапчиискому было довольно времени раз. 
смошрьшь внушренность эшого обишалища. . 
Все въ немъ было почши шакже, какъ и 


нынБ у простолюдимовь Малоросси: про-’ 
нтивъ дверей иъсколько оконъ, передъ ними 
сшолъ, на кошоромъ замышилъ онъ ржаной 
хльбъ и соль, не снимавииеся съ него ни- 
когда въ знакъ шого. чшо госшь во всякое 
время можешъ найши радушный премъ се- 
бъ. Всю комнашу обходили липовыя широ- 
мя. и узкмя лавки; у дверей громаздилась 
печь, съ ошверсшемъ внизу, заслоненнымъ 
часпою ръышешкою , изъ-за. которой вы- 
глядывали куры, гусы, индфйики и домаш- 
нге кролики. Каждый изъ сихъ безсловес- 
ныхъ жильцовь суешился по своему: пи- 
щалъ, кудахшалъ, гогошаль и давалъ знашь 
чшо онъ ни мало не послъднее изъ шворе- 
нш. На полу мальчишка’ льшъ чешырехъ 
колошилъ огромнымъ подсолнечникомв по. 
опрокинушому горшку ь между птЬмъ какъ 
другой, годомъ по сшаръе „ душилъ за горло 
копа, напфвая какую-шо пеню, кошорую, 
върно, опгь частаго повпторентя его машери, 
заучилъ навъки. Передъ большимъ, окован- 
нымъ сундукомъ, сидъла дъвочка лЪитъ оди- 
надцапи, держа на рукахь груднаго ребен- 
ка, плакавшаго изо-всъхъ силъ, не емопря 
на шо, чшо она, желая забавишь его, побря- 
кивала огромнымъ замкомъ и сшращала ма- 
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люшку вошедшимъ госшемъ. На сшьнъ ви- 
съли: серпъ, сабля, ружье, кошораго за- 
мокъ былъ развинченъ и лежалъ близъ него 
на полкф, вфрояшно отложенный для под- 
чинки, съкира, ТурецкЁй писшолешь, еще 
ружье, неопущенная коса и корошенькая на- 
гайка — оруд!я, съ незапамяшныхъь временъ 
въчно враждовавиия между собою и кошорыя | 
непоняшный человЪкъ заставляепть миришь-_ 
ся, не смоптря на несходныя ихъ свойства. 
°— «Прошу непогнъвашься, добродно. что 
засшавилъ васъ ждашь не много?» сказалъ 
вошедиий хозяинЪ: «шакъ прокляшая ярмар- 
ка ошеломила меня, чшо ‚до сихъ поръ въ 
головЪ базаръ ходипть. Счасшье еще, чшо 
старухи моей нъшъ дома; а шо бы она вы- 
мыла мнЪ голову. Дома шолько насъ: я да 
шеща.» ‚При семъ словь вошла ша самая. 
сшаруха, которая ошворяла вороша. Съ ка- 
кимъ-шо грусшнымъ чувситвомъ разсмашри- 
валъ ее пушникъ? казалось. передь нимъ 
сшояла жершва могилы, въ которой силь- 
ная природа нарочно удерживала жизнь, 
чтобы показашь человъку всю ничшожносшь 
долгольиия, къ коему шакъ ‘жадно сшре- 
мяшся его желашя. Могильное равнодупие 
разливалось на усфянныхъ морщинами чер- 
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шахъ ея. Ни искры какой нибудь живости 
въ глазахъ! мушные, они усшремлялись по- 
рой на него; ‘но шопть бы обманулся, кшо 
прочишалъ бы въ нихъ чшо нибудь похожее 
на любопышсшво. Они ни на ‘чшо не гля- 
дли; имъ все казалось смушно, какъ не 
совефмъ проснувшемуся человъку. Пока- 
мъсть предавался онъ оон чувствамъ› 
сшаруха ошправилась на печь всегдашнее | 
свое жилище, весь мёръ свой, кошорый шак- 
`же казался ей. просшоренъ .и люденъ, какъ 
и всякой другой; а хозяинъ обратился къ 
дъшямъ своимъ. «Ай, да Федошъ!» гово- 
рилъ онъ, поднимая одною рукою подъ по- 
шолокъ мальчика съ подсолнечникомъ: «гдь 
шы взялъ шакой сшрашный сонечникъ (*)? 
да этимъ ты какъ нибудь человъка убьешь! 
Ты что шамъ дьлаешь Карпо? коша ду- 
шишь? какой же я шебъ госшиненъ привезъ! 
Сшупай же, собачй сынъ! чшожь шы сшо- 
ишь и рошъ разинульъ? Вошъ какъ видише, 
добродю, сшо разъ шолкую., чшо л его 
башька: до спхь поръ не въришъ ледача 
дъшина (“)! А шы плакса, долго будешь 
ревъшь! А подайше тиъ башогъ! вопть л 
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(*) Цодсолнечникъ, по Малоросс!йскому произношению. 
(**) Негодный ребенокъ. 
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его! Давай его сюда.. Маруся; я сей часъ 
за окошко: пусть тамъ съвдяшт, его волки. 
либо Ляхи..... | 

— «Тебя шаки, землякъ, Богъ надЪлиль 
дъшьми?» сказалъ госшь нашъ своему хо- 
зяину. а | : 

— «Да не безъь шого, мосьпане! всъхъ-шо 
ихъ у меня семеро. Два уже поженились на 
чужой сшоронъ : шолько чоршъ знаешь 
какое приданное. взяли за невьсшами: по 
сажени земли, на которой ничего ии родиш-. 
ся, кромв полыни и бурьяну. Чшожъ шы, 
ОЭедошъ. не скажешь спасибо? панъ, даешь 
пряникъ, а онъ и не поклонишся. Не из-. 
вольше цъловашь его! у него вся рожа вы- 
пачкана золою. Были мнЪ съ нимъ порядоч- 
ныя хлопошь. Услышалъ, чшо ду на 
ярмарку:, возьми и меня, шашу! — Да куда я 
птебл дъну? шамъ тебя задавать! — Нъить. 
не задавать! возьми. да и возьми! — Да 
птамъ шеперь сшолько Цыгановъ, чшо еще 
украдуть птебл, и шогда поминай какъ зва- 
ли.—ЗВозьми, да и только! — Чшо сшанешь. 
дтлашь? ‘плачу шакого нашворилъ, чшо Бо- 
_ же упаси. Насилу унялъ его объщанемъ 
привезти медоваго коня съ золошой голо- 
вою. Ну, Маруся, машери цезачьмь дожи- 
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даться: давай-ка намъ вечерять, баба 
ужь вБрно спишь! Такъ до кого ‚ добродио» 
продолжалъ онъ, вдругъ оборошясь къ го- 
сшю и. садясь за сшолъ» говоришь шы, 
_$дешь? уменя подъ сшаросшь голова какъ_ 
дырявое ведро: сколько ни лей воды въ не- 
го, все пусто; сколько ни шолкуй умныхъ 
р5чей , все позабуденть. 7 

— «Какь, замлякъ? развь я не сказалъ. 
шебв, чшо до Глечика, » ошвьчалъ гость, 
немного удивленный шакою странною за- 
бывчивосптью. . | 

- «До Миргородскаго Полковника? шакъ 
нечего шебЪ и забирашься шакъ далеко: не 
кто другой, какъ онъ, сидишъ передъ шо- 
бою. мосьпане!» 

Если бы въ эшо время пуля пролешфла 
мимо ушей Лапчинскаго, ‘онъ былъ бы ме-' 
нъе удивленъ. Такъ внезапно, шакъ неожи- 
данно напасшь на него въ разплохъ, когда 
всь мысли его разбрелись.... когда.... 
нъшъ! не можешъ бышь: оиъ ослышался! 
‚ И глаза его неподвижно устремились на хо- 
зяина, какъ бы желая удосшоввриться въ 
лживосши шого, о чемъ донесъ ему слухъ 
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О ПРЕПОДАВАНИИ 


ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ. 
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`Всеобщая Исшорйя, въ исшинномъ ея зна- 
чени, не есшь собране часшныхъ Исшорйй 
всъхъ народовъ и Государсшвъ безъ общей 
связи, безъ общаго плана, безъ общей цзли, 
куча произшесшвй безъ порядка, въ без- 
_ жизненномъ и сухомъ видЪ, въ какомъ очень 
* 
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часто ее предспавляюшуъ. Предмептъ ея ве- 
ликъ: она должна обнять вдругъ и въ пол- 
ной каршинЪ все человьчество, жакимъ об- 
разомъ оно изъ своего первоначальнаго, бъд- 
наго младенчества развивалось, разнообраз- 
но совершенсшвовалось и наконецъ досшиг- 
ло нынъшней эпохи. Показашь весь эшоштъ 
велик процессъ, кошорый выдержалъ сво- 
бодный духъ человъка кровавыми шрудами, 
борясь ошъ самой колыбели съ невъжест- 
вомъ, природой и исполинскими препяш- 
сшвями: вошь цъль всеобщей Исшори! Она 
должна собрашь въ одно всЪ народы мгра, 
разрозненные временемъ, случаемъ, горами, 
морями, и соединишь ихъ въ одно сшрой- 
ное -цфлое; изъ нихъ сосшавишь одну вели- 
чественную полную поэму. Произшесшвие, 
`не произведшее влляшя на м'ръ, не имъептгь 
права войши сюда. Всё собыпия мгра дол- 
жны быть шакъ пубсно связаньт между со- 
бою и цьиляшься одно за другое, какъ коль- 
ца въ цьли.. Если одно кольцо будепть выр- 
вано. по цепь разрывается. Связь эту не 
должно принимать въ буквальномъ смыслф. 
Она не есшь ша видимая. вещественная 
связь, кошорою часпто наспльно связываюнтЪ 
произшесшвя, или Сисшема, создающаяся 
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въ головЪ независимо ошЪ Фактовъ, и къ 
которой посль своевольно пришягиваюнтъ 
собыпия мтра. Связь эша должна заключать“ 
ся въ одной общей мысли: вЪ одной нераз-_ 
рывной Истории челозъчества, нередъ ко- 
тпорою и Государсшва и собыпия — времен- 
ные Формы и`образы! М'ръ долженъ бышв 
предсштавленъ вь шомъ же колоссальномъ 
величи, въ какомъ онъ являлся. проникну- 
пый нгьми же таинственными пушями Про- 
мысла, которые шакъ непостижимо на немъ 
означались. Иншересъь необходимо должентъ 
бьипь доведень до высочайшей степени, 
‚ шакъ, чтобы слушателя мучило жЖеланю 
узнашь далфе; чтобы онъ не въ бсобснюяни 
былъ закрыть книгу, или не дослушашь , 
‘но если бы и сдълаль эпю. шо развь съ 
пеБмЪ шолько, чтобы начать съизнова чше- 
ше; чтобы очевидно было, какъ одно собы- 
пие раждаешъ. другое и какъ безъ первона- 
чальнаго не было бы посльлующаго. Только 
шакимъ образомъ’ должиа бьинь создана Ис- 
порил. | 
П. | 

Все, что ии является въ Исшори: наро- 
ды, собыпия — должны бьить непремънно 
живы и какъ бы находишься предъ глазами 
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слушашелей, или читантелей , чшобъ каж- 
дый наролъ, каждое Государсшво сохраняли 
свой мръ, свои Краски, чтобы народъ со . 
всъии своими подвигами и вляшемъ на мгръ 
проносился ярко, въ шакомъ же шочно ви- 
д и косшюмф . въ какомъ былъ онъ въ ми- 
нувция времена. Для шого нужно собрашь 
не мномя черты, ино шаюмя, которыя бы 
высказывали много, чершы самыя ориги- 
нальныхл, самыл рёзкга, какя шолько имълъ 
‚ изображаемый пародъ. Для’ шого, чшобы 
извлечь эши чершы, нуженъ умъ., сильный 
схвашишь вс не замфшныя дия просшаго 
глаза ошшики, нужно шериъне перерьть 
множесшво иногда самыхь неиншересныхъ 
книгъ. Но что уже одинъ узналъ, шо дру- 
гимъ передаешся легко; и потому слуша- 
шели должны, узнашь это, не роясь въ ар-. 
хивахъ. | 
ПТ. 

Прсподаватель долженъ призвашь въ по- 
мощь ГеограФшо, но не въ шомъ жалкомъ 
вид, въ какомъ ее часшо принимающъ, ш. 
е. для шого шолько, чшобы показашь мЪ- 
сшо, гдъ чшо происходило. Нъшь! Геогра- 
«я должна разгадашь многое, безъ нее не- 
изъяснимое въ Исшори. Она должна пока- 
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зашь, какъ положене земли имбло вмяше 
на цвлыя наци; какъ оно дало особенный 
харакшеръ имъ; какъ часшо гора, въчная 
граница, взгроможденная Природою, дала 
другое направлеше собыпиямъ, измфнила 
видъь м!ра, преградивъ великое разлипие 
опусшошишельнаго народа, или заключивши 
въ неприсшупной своей кръпосши народъ 
малочисленный, какъ эшо могучее положе- 
не земли дало одному народу всю дъяшель- 
носшь жизни, между шъмъ какъ другой 
осудило на неподвижность; какимъ обра- 
зомъь 9но имло вмяше на нравы, обычаи, 
правление, законы. Здъсь-шо они должны 
увидынь, какъ образуенся Правлене; чшо 
его не люди совершенно усшановляюшь, но 
нечувсшвишельно устанавливаенгь и разви- 
ваепь самое положене земли; чшо Формы 
его ошъ шого священны, и измъневше ихь 
неминуемо должно навлечь несчаспие на на- 
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Собыпия и эпохи велиюя, всемрныя, дол- 
жны бышь означены лрко, сильно, должны 
выдвигаться на первомъ план со всёми 
своими слъдешеями, измьнившими мръ: ие 
шакъ, какъ дьлаюшь иногда Преподаваше- 
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ли, кошорые, сказавши, чшо шакое-по про- 
исшесшве есшь великое, шёмъ и ошдвлы- 
ваюшся, Или приводяшъ близоруюкя слЪд- 
сшыя въ видБ ошрубленныхъ въшвей, шо- 
гда какъ должно развить его во’ всемъ про- 
сшрансшвв. вывесть наружу всЪ шайныя 
` причины его явленя и показашь., какимъ 
образомъ слёдешвя ошъ него, какъ широ- 
кя въшви.. распростширающся по грядущимъ 
въкамъ, болье и боле развъшвляюшся на 
едва замьшные отпрыски, слабъюшъ и на- 
конецъ совершенно исчезаюпгь, или глухо 
ошдаюшся даже въ нынъши!я времена, по- 
добно` сильному звуку въ горномъ ущельи, 
который вдругъ умираепть посль рождения, 
но долго еще ошзываешся въ своемъ эхъ. 
Эши собыпия должно показашь въ шакомъ 
видЪ. чшобы всЪ видЪли ясно, чо они ве- 
ликте малки Всеобщей Испори; чшо на нихъ 
она держишся, какъ земля держишся на 
первозданныхъ гранишахъ, какъ живошное 
на своемъ скелешф. | 
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Теперь объ образь преподаван!я. Слогь 
Профессора долженъ бышь ‘увлекашельный , 
огненный; Онъ долженъ въ выкочайшей сшез . 
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пени овладьть внимашемъ слушашелей. Если 
хошь одинъ изъ нихъ .можепть предашься 
во время лекщи посшороннимъ мыслямъ, шо 
вся вина падаешь на Профессора: онъ не 
умфль бышь шакъ занимашеленъ, чшобы 
покоришь своей волЪ даже мысли слушапте- 
лей. Нельзя вообразить не испышавши, ка- 
кое вредное влляне происходишъ ошъ шого. 
еели слогь Профессора вялъ, сухъ и не 
имъешь шой живосши, кошорая не даепть 
мыслямъ ни на минупту разсьшалься. Тогда 
не спасепть его самая ученосшь: его ие бу- 
душъ слушашь; тогда никакмя исптины не 
произведушъ на слушашелей влян!я, пошо- 
му, что ихъ возраспть есшь возрасшъ’ энту- 
з1азма и сильныхъ потрясенй: шогда про- | 
исходишьъ шо. что самыя ложныя мысли. 
сльинимыя ими сшороною, но выраженныя 
блестящимъ и привлекашельнымъ языкомъ, 
мгновенно увлекупъ ихъ и дадушъ имъ со- 
вершенно ложное направлене. Чшо же тшо- 
гда, когда Нрофессоръ еще сверхъ того об- 
леченъ школьною мёшодою, схоластически- 
‚ми мершвыми правилами, и не имБейть даже 
умсшвеныхъ силъ доказашь ихъ; когда юный 
развершывающийся умъ слушашелей, начи- 
ная понимашь уже выше его, прлучаетсл 
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‘презирашь его? Тогда даже справедливыя 
замвчаня возбуждаюшь внушреннёй смъхъ 
и желане дъйсшвовашь и умсшвовашь на 
перекоръ; шогда самыя священныя слова въ 
усшахъ его, какъ-шо, преданносшь къ Ре- 
лиги и привязанносшь къ Ошечесшву и Го- 
сударю, превращающся для нихъ въ миЪн!я 
ничшожныя. Какия изъ эшого бывают ужа- 
сныя слёдешвтя. этою видимъ къ сожальню 
не рёдко. И пошому-шо не должно упускашь 
изъ вниманя, чию возрасшь слушашелей, 
есшь возрасшъ сильныхъ впечашльн; и по- 
шому нужно имьшь всю сйлу, всю увлека- 
шельносшь, чтобы обрашишь эшошъ эншу- 
з1азмъ ихъ на прекрасное и благородное ; что- 
бы разсказъ Профессора дышалъ самъ эншу- 
згазмомъ. Его убъжден1я должны быть шакъ 
сильны, шакъ выведены изъ самой Приро- 
ды, шакъ есшесшвенны, чшобы слуша- 
шели сами увидЪли исшину еще прежде, 
нежели онъ совершенно укажешь на нее. 
Разсказь Профессора долженъ дълашься по 
временамъ возвышенъ, долженъ сыпашь и 
возбуждать высовя мысли, но вмъешь съ 
шбмъ долженъ быть просшъ и поняшенъ 
для всякаго. Исшинно высокое одъшо вели- 
чесшвенною просшошою : гдЪ величе, шамъ 
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и просшоша. Онъ не долженъ довольстшво- 
вашься шЪфмъ, ‘чшо его нькошорые понима- 
юшь; его должны понимашь всф. Чтобы 
дълашься досшупнфе; онъ не долженъ бышь 
‚скупь на сравнения. Какъ часшо поняшное 
еще болъе поясняешся сравненемъ! и пошо- 
му эши сравнения онъ долженъ всегда брашь 
изъ предметовъ самыхъ знакомыхъ слуша- 
шелямъ. Тогда и идеальное и ошвлеченное 
становишся поняшнымъ. Онъ не долженъ 
говоришь слишкомъ много, пошому., чшо 
эшимъ ушомляешся внимаме  слушашелей 
и пошому, чшо. многосложносшь и большое 
обил1с предмешовъ не дадушъ возможности 
удержашь всего въ мысляхъ. Каждая лек- 
шя Профессора непремъино должна имЪъшь 
цвлосшь и казаться оконченною, чшобъ въ 
умъь слушашелей она предсшавлялась сптрой- 
ною поэмою; чтобы онй видъли въ началЪ, 
что она должна заключашь въ себъ и чшо 
заключаешь: чрезъ эшо они сами въ сво- 
емъ разсказь всегда будуть соблюдашь цъль 
и цфлосшь. А эшо необходимъе всего въ 
Исшори ; гдъ ни одно собыпие не брошено 
безъ цфли. | 
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Нланъ же для преподавашя, посль мно- 
гихъ наблюденй. испытан! себя и слу- 
шашелей, я полагаю лучшимъ саъдующи: 

Прежде всего почишаю необходимымъ 
предсшавишь слушашелямъ эскизъ всей 

Исшори человфчесшва, въ немногихъ, но 
_ сильныхь словахъ и въ нераздъльной свззи, 
чшобы они вдругъ обняли все по, о чемъ 
будушъ слышашь, иначе они не шакъ скоро 
и не въ шакой ясности посшигнупь весь 
механизмь Исшор!и. Все равно, какъ нельзя 
узнашь совершенно городъ, исходивши всв 
его улицы: для эшого нужно взойши на 
возвьшиенное мъсшо, ошкуда бы онъ видБиъ 
былъ весь, какъ на ладони. Я вабрасыва!о 
здЪсь эскизь для шюго, чшобы показашь 
вмъсшЬ. въ какомъ видЪ и въ какой связи 
должна бышь История. 

Прежде всего я долженъ предсшавишь, 
какимъ образомъ человъчество началось Во- 
сшокомъ. Я долженъ изобразить Востокъ 
съ его древними Чашр!архальными Царситва- 
ми, съ Религ!ями, облеченными въ глубо- 
кую шаинсшвенносшь, шакъ непоняшиую 
для просшаго народа, кромЪ Религи Евреевъ, 
между коими сохранилось чисшое, перво- 
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бышное видъние исшиннаго Бога; какъ эши 
древня Государсшва оградились другъ оптъ 
‚ друга, будшо неприсшупною сшфною, не- 
шерпимосшью и Китайскою осшорожно- 
стью; какъ одинъ шолько народъ Финик!!-. 
скюй, первые мореплавашели Древнаго М!- 
ра, приводилъ невольно своею промьшпален- 
носшью въ сообщене эти почти неподвиж- 
ныя Государства, и какимъ образомъ пер- 
вый всемгрный завоевашель., Киръ, съ свъ- 
жимъ и сильнымъ народомъ, Персами, под- 
вергъ весь Воспокъ своей власши и насиль- 
но соединилъ разнохаракшерные народы; но 
нравы, Религия. формы правления осшались 
въ Государствахь шфже, Цари  шолько 
обрашитлись въ Сашраповъ, и весь Восшокъ 
видъль налъ собою одну верховную. власшь 
Царя Царей, Персидскаго Повелишеля; — 
какъ посшепенно ошъ взаимнаго сообщенЁя 
эти народы шерлли свою особенносшь и на- 
цональность, и вмъсш съ своимъ Царемъ 
Царей. почши Богомъ не видимымъ для на- 
рода, поверглись въ Азлашскую роскошь. — 
Здъсь я останавливаюсь и обращаюсь къ 
другой части Древияго М!гра, къ Европь: 
Я долженъ изобразить, какъ возникъ въ 
ней этошъ ивъшъ его, 'народъ Греческий, 
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съ живымъ, любопышнымъ умомъ, респу- 
бликанскимЪ духомъ, совершенно прошиво- 
положными Формами правления, Поэшиче- 
ской Релишей, ясными, живыми идеями, 
шакъ прошивоборсшвующими важной таин- 
сшвенноспти Восшока; какъ развернулась у. 
нихъ просвъщене въ шакомъ не обыкновен- 
номъ ‘блескъ. и какъ наконецъ.одинъ чесшо- 
любивый Грекъ подвергь ихъ своей Монар- 
хической власши. какъ эшошъ великЕй Грекъ 
задумалъ Гиганшское дьло: соединишь Во- 
‘сшокъ сь Европою, и разнеспть вездь Гре- 
ческое просвъщене. И вошь, чтобы свя- 
зашь итьенфе шри часши свъша,. сшроишся 
городъ Александр:я; Герой умираешъ, Все- 
свъшная Монархия падаешь вмъсптв съ нимъ. 
Но подвиги его живы, плоды зрёюшъ: на- 
‚ сшаепть знаменишый Александрийский въкъ, 
когда весь Древый М!ръ шолпишся у гава- 
ни Александрйской, когда Греческе Ученые 
‘во всъхъ городахъ, н нацтональность опяшь 
исчезаешь, народы ^опяшь смъшиваюшсл! 
А между швмъ въ Ишали, почти невидимо 
ошъ всъхъ, созрфваепгь желъзная сила Рим- 
‚ ЯянЪ. | 

Я долженъ изобразишь, какъ эшопгь су- 
ровый., воинсшвенный народъ покоряепть 
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‘одно за другимъ Государсшва, обогащаешся 
награбленными богашсшвами, поглощаепть 
весь Восшокъ. Легоны его проникаюшь въ 
шв земли Европы, гдв владънте уже не до- 
сшавляешь ничего пужнаго для человЪка. 
Уже Цезаръ заносишъ ногу въ Бришанн!ю, 
`Римсюе Орлы на скалахь Албюна...., 
между шфмъ невздомыя сшепи средней 
Азш извергаюшь шолпу невфдомыхъ наро- 
довъ, кошорые шъсняпть и гоняшь предъ. 
собою другихь, вгоняюшъ ихъь въ Европу, 
сами несущся по пяшамъ ихь, и грозно 
осшанавливаюшся на СфверЪ, какъ зловъ- 
щая кара, ожидающая обреченной жершвы, 
скрышые ошъ Римлянъ Германскими лъсами 
ни непроходимыми болошами. А между шъмъ 
уже ни одного не осшаешся независимаго 
Царсшва. Весь м:ръ раздьленъ на Римския 
Провинци. Римляне перенимаюшь всеу по- 
бъжденныхъ народовъ, сначала пороки, по- 
шомъ просвъщеше. Все мыпаешся опяшь. 
Всь дълаюшся Римлянами и ни одного на- 
сшоящаго Римлянина! И когда разврашные 
Имперашюоры, своевольное войско , ошпущен- 
ники и содержашели зрлищъ ширансшву- 
юшьъ надъ м!ромъ, — въ нфдрахъ его непри- 
мвшно совершаешсл великое собышпе: въ 
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вешхомъ м!'рБ зарождаешся новый! вопло- 
щаешся не’узнанный мромъ Божесшвенный 
Спасишель его; и вфчное слово, неноняшое 
власшелинами, раздаешся въ шемницахъ и 
пуспыняхъ, шаинсшвенно выжидая новыхъ 
‘народовъ. Наконецъ на весь древвай мгръ не- 
посшижимо находишь лепгаргическ!й. сонъ , 
ша сшрашная неподвижнослть, шо ужасное | 
онмъше жизни, когда просвъщене не дви- 
гаешся ни впередъ, ни назадъ, ‘сила и ха- 
ракшеръ исчезаюшь, все обращаешся въ 
мелюй, ничшожный этикешъ, жалкую раз- 
врашную безхарактерность. А въ Ази ме- 
жду шфмъ новый шолчокъ, какъ элекпгри- 
ческая искра, пробъгаепть по всей цфпи: 
одинъ народъ шфёснишъ и гонишъ передъ 
собою другой, кошорый въ свою очередь 
сгоняепть шрепий, и самые крайне поя- 
ваяюшся уже на Римскихъ границахъ, шо- 
гда какъ жалюе Побъдители М!ра упошреб- 
ляюшъ всъ усиля спасши себя: сначала ош- 
купаюшся золошомъ, пошомъ изъ нихъ же 
сосшавляюпть себъ войско защишникомъ, по- 
шомъ ошдаюшь имъ одну за другою всЪ 
свои провинци, наконець предаюшь имъ 
Римъ, и шь, кошорые сохраняли еще сла- 
бые осшашки познанй , бъгупть на Воспокъ, 
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проце невъжесшвенные и слабые исчезаюшь 
въ сильныхъ шолпахъ пноваго народа. 

Я долженъ изобразишь, какъ начинаешся 
новая жизнь въ Европф; какъ основываюш- 
ся и принимаюшъ Крещене диюкя Государ- 
сшва въ границахъ назначенныхЪ Прирбодою, 
съ хеодальными правами, съ вассальными 
владънями, и какъ могущесшвенный Папа. 
прежде шолько Римскй Первосвященникъ, 
дълаешся Государемъ, незамьшно присоеди- 
няепть къ своей сильной религтозной власши 
свъшскую. Между шьмъ, на ВосшокБ ос- 
шашки Римлянъ шфсняшся и покоряюшся 
новымъ сильнымъ народомъ , мгновенно ‚, какъ 
бы Фханшасшически возродившимся на сво- 
емъ каменномъ Аравйскомъ полуостровь, 
подвигнушымъ до изсшупления Релимей. со- 
вершенно Восшочной. основанной полупомъ- 
шаннымъ эншузасшомъ Магомешомъ;. какъ. 
эшошъ народъ, сь Азашской саблей въ ру- 
кахъ, распросшранялъ Магомешансшво ..на: 
мъешо прежнихъ осшашковъ Греческаго про- 
свъщеня, и какъ изумишельно, бысшро 
эшопь чудесный народъ изъ завоевашелей 
дълаешся пресвьшишелемъ, развернтываеш- 
ся во всемъ биескъ, съ своей роскошной хан- 


шазей, глубокими мыслями и поэмей жи- 
| _ 6 
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зни, и какъ онъ вдругъ меркнепть и зашмз- 
ваешся ‘выходцами изъ-за моря Касшискага, 
кошорымъ оставляепть въ насльдешво одно 
Магометанситво, какъ почши въ шо же вре- 
мя въ Европв корсары съверныхъ морей, 
Норманны ‚съ неслыханною дерзосшью, въ 
‚маломъ числЪ, грабяпть и овладъваютъ цз- 
лыми Государсшвами, наконецъ перемъня- 
- ютъ дикую Религию свою на Хриспиансшво 
и прибавляюшъ Европъ свою силу и нравы; 
а между шъмъ Чапа мало по малу двлаешся. 
неограниченнымъ Монархомъ всей Европы, 
и самый Имперашоръ Нъмецейй , кошораго 
уважали вс народы, не смфепгь прошиву- 
сшашь ему. и какъ по мановеншо его цьлые 
Народы, Вассалы, Короли, осшавляюшъ 
свои земли, богашсшва, кладушъ пламенный 
Кресшъ на рамена и спъшань съ эншуз1аз- 
момв въ Палестину; какъ вся Европа, дви- 
нувшиеь съ мъепть, валишся въ Азйо, Вос- 
птокъ сшибаетея съ Занадомъ, и двЪ гроз- 
ные. силы, Хриспиансшво съ Магометан- 
‘спвомъ; какъ эпю великое собыпие пораж- 
даеть Рыцарситво, обнявшее всю Европу; 
какъ возникли Орденскгя Общества, осудив- 
нНя себя на безбрачную, одинокую жизнь , 
читобы быть върными одной цвли, и про- 
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изошелъ самый сильнорелиглозный Хриспи- 
анской въкъ; какъ эншузазмъ къ вБръ пе- 
решель пошомъ границы, начершанныя де- 
‘сницею Божесшвеннаго Спасишеля; и какъ 
въ шо же время невидимо ошъ всей Европы 
совершаешся велиюй эпизодь Всемгриой Ис- 
тори: созидаешся безпримърная по величи- 
ив Монармя Чингисханова, поглошившая 
всв Ачашскя земли, неизвьстныя Европей- 
цамъ. Въ Европь одни иолько монасшьтри 
имъюшъ землю и осъдлосшь; все обраши- 
‘лось въ Рыцарсшво, все кочуешь, все неспо- 
койно; каждый вмсшв м воинъ и Полково- 
децъ, и Вассаль и Повелишель, и слушает- 
ся и не слушается, — вЪкъ. величайшаго 
разъединения м вмъепгь едиисшва! Каждый 
управляется своей волей и между измъ всъ 
согласны въ одной цъли и мысляхъ. Бъд- 
ные поселяне вышериъвъ чашу бедъ, нако- 
нець рыцшающся соединишься независимо 
ошъ своихъ повелителей въ города. Возни- 
каешъ среднее сослове Гражданъ, | города 
начинаюшь богапгышь, и на Съверь Европы, 
въ ошпоръ Рыцарямъ, образуешся Ганзей- 
ск Союзъ, связывающий всю Съверную Ев- 
ропу своей шорговлей. Между шфмъ на югь 
возникаешь порождеше Кресшовыхъ похо- 
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довъ — страшная шорговлею Венещя, эша. 
Царица морей, эша чуднал республика, съ 
пакимъ_ замысловашымъ и необыкновенно 
усшроеннымъ правлешемъ. Всв богатешва 
Европы и Ази невидимо перешли въ ея ру- 
ки, и какъ Папа религ!озною власптью, шакъ 
Венещя непомърнымъ богашсшвомъ повел$- 
вала Европою. Духовный Деспошь употреб- 
лялъ вс силы убишь ея шорговлю, но все 
было напрасно — пока наконецъ Генуэзский 
тражданииъ не убилъ ее ошкрыппемъ Нова- 
го Свъша. Наконець я долженъ предсша- 
вишь, какъ вдругъ разширился кругъ дЪй- 
сшвй; какъ пала шорговля Средиземнаго мо- 
ря. Европейцы съ жадносшью спъшапть въ’ 
Америку и вывозяшъ кучи золоша; Ашлан- 
шичесюи и Восшочный Океаны въ ихъ виа- 
сити; и. въ шоже время Папсюя Мисеш про- 
никаюпь Въ Свверовосточную Азшо и Ах- 
рику — и м:ръ ошкрываешся почши вдругъ. 
во всей своей обширности. Между ПЕБМЪ _ВЪ 
Европъ по немногу сомнъваюшся въ справе- 
дливосши Панской власши и, какъ прежде 
шорговяю Венеши убилъ бъдный Генуэзецъ, 
шакъ власшь НЧапы сокрушилъ Авгусшин- 
° ский Монахъ Лющеръ. Какъ образовалась эша. 
мысль въ головь смиреннаго монаха, какъ. 
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сильно и упрямо защищаль онъ свои поло- 
женл! Какъ, при падении своемъ. Папа ста-_ 
новился грознфе и изобрьшательнъе: ввелъ 
ужасную Инквизицию и. страшный, невиди- 
мою силою Орденъь Гезуишскй, кошорый 
вдругъ разсыпался по всему Свъшу, про- 
никъ во все, прошелъ вездь, и шайно со- 
общался между собою на двухъ розныхъ. кон- 
цахь мгра. — Но чёмъ грознзе сшановился 
Папа, птьмъ сильнъе прошивъ него рабоша- 
ли шипографсюе сшанки. Вся Европа раздз- 
лилась на двЪ парпёи, ий эши парпи нако- 
нецъ схваптились за оруже, и война жесшо- 
кая внушри и внЪ’ Государетвъ, долгая, 
обхвашила вдругъ всю Европу. Но уже не 
копьями и не сшрълами производилась она. 
Ньшь!. пушками, ядрами , громомъ и огнемъ, 
ужаснымъ и благодъьшельнымъ изобръше- 
н!емъ манаха-Алхимисша разыгралась эта 
великая шяжба. Духовная власшь нала. Го- 
судари сшановяшся сплыуье. Я долженъ изо- 
бразишь, какъ измънилась Европа послЪ 
эшихъ войнъ. Государсшва, народы, слива- 
юшся плошизе въ нераздфльных, массы. Нъшъ 
итого разъединеня власши., какъ въ Средше_ 
въка. Она’сосредопочиваешся болъе въ од- 
номъ лицЪ. И какъ ошъ шого сильные ха- 
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ракшеры сшановлшся виднфе, кругъ Госу- 
дарей, Министровъ, Полководцевъ обшир- 
нъе! Самъ собою, невольно завязываешся въ 
ЕвропЪ Полишическй союзъ, полагающй 
защищать оружемъ неприкосновенность 
каждаго Государсшва. А между шфмъ, не- 
ушомимые купцы — Голландцы, вырвавнце 
свою ‘землю у- моря, овладваюшЪъ осшрова- 
ми Восшочнаго Океана, берушъ миллюны за 
разводимые на нихъ планшаши драгоцфн- 
ныхь расшьнй Юга и, какъ прежде Вене- 
щя,. схвашываюнть шорговлю всего м!ра.. 
пока одинъ необыкновенный Государь не 
подрываепть ее и не покушаешся на непри- 
косновенносшь Государсшвъ. Я долженъ изо- 
бразишь блесшяний въкъ, произведенный 
этимъ Государемъ (Лудовикомъ ХУ), когда 
Франщя закипбла издъжями роскощи, Фаб- 
риками, Писателями, когда Паражъ сдф- 
лался всемтрною сшолицего, куда съзжались 
со всей Европы, и Французскй языкъ, Фран” 
цузсме нравы, Французский этикептъ и обы- 
чаи распространились по всей Европь. Но, 
нарушивши неприкосновенносшь чужихъ вла- 
дъшй, эшошьъ чесшолюбивый Король хошя 
и разсшроиваень шорговлю Голландцевъ, 
но вмьсшь разоряепть свое Государсшво и 
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самъ убиваешь свое величе. Какъ быстро 
пользуюшся эшимъ осптровишяне Бритшан- 
ске, кошорые до шого медленно, но върно 
близились къ своей цъли, наконенъ очуши- 
лись почши вдругъ обладашелями торговли. 
всего м:ра: ворочаюшь миллонами въ Ин- 
дш, собирающь дань съ Америки, ‚и гдъ 
птолько море, шамъ Бришанск флагъ. Имъ. 
преграждаешъ пушь исполинъ ХШХ въка, 
Наполеонъ, и уже дьйсшвуешъ другимъ 
Орудемъ: совершенно военнымъ деспошиз- 
момъ; своими бысшрыми движеньями оглу- 
шаепть Европу и налагаешъ на нее желъз- 
ное свое прошекторсшво. „Напрасно гремишъ 
прошивъ него. въ Англйскомъ Парламенить 
Пишить и составляенть страшные союзы. _ 
Ничто не имъепгть духа ему прошивишься , 
пока онъ самъ не набъгаешь на гибель свою, 
вшоргнувшись въ Россно, гдь невфдомыя 
ему просшрансшва, люшосшь климаша, и 
войска, образованныя Суворовскою шакши- 
кою, погубляюпть его. И Россия, сокрушив- 
шая этого исполина о неприсшупныя швер- 
дыни свои, осшанавливаешся въ грозномъ 
величши на своемъ огромномъ Съверовосшокф. 
Освобожденныя  Государсшва — получаюптъ 
прежшй видъ и прежния Формы, ушвержда- 
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юшть снова союзъ и неприкосновенностть вла- 
дънй. Просвъщен!е . не останавливаемое ни 
чъмъ., начинаепть разливатьсл даже между 
низшимъ классомъ народа; паровыя машины 
доводашь мануфактурносшь до изумишель- 
наго совершенсшва; будто невидимые духи 
помогаюшъ во всемъ человъку и дьлаюшь 
силу его еще ужаснъе и благодъшельнъе; и 
онъ, въ священномъ шрепешфв, видишь, 
какъь Слово изъ Назареша общекло наконецъ 
весь м!ръ. | 

Когда Исшор!я м1ра будепть удержана въ 
птакомъ крашкомь, но полномъ эскиз и про-. 
исшесшвя будушъ шакъ связаны между со- 
бою. ‘тогда ничшо не улетит изъ головы 
‚слушашелей, и въ умь ихь невольно сосша- 
вишся цълое. Наконець энопть эскизъ, раз- 
вившись въ великомъ объемь, составишъ 
полную Исшорио человьчесшва. ы : 
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Нослъ изложеня полной Иеторш человъ- 
чесшва ‚ я долженъ `разобрашь ошдзльно Ис- 
шорю всъхь Государсшвъ и народовъ, со- 
сшавляющихъ велики механизмт, Всеобщей 
Исторш. Нашурально ша же полиоша, ша 
же цълосшь должна бьипь видна и злЪсь въ 
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обозрьши каждаго порознь. Я долженъ об- 
няшь его вдругъ сначала до конца: какъ 
оно основамось . когда было въ силь и блес- 
къ. когда и ошъ чего пало (если только па- 
ло), и какимъ образомъ досптигло шого ви- 
да. въ какомъ находишся нынЪ; если же. 
народъ сшерся съ лица земли, шо какимъ 
образомъ на мьсшо его образовался новый и 
чшо принялъ ошъ прежняго. | 
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Читобъ еще глубже все сказанное вошло 
въ памяшь., по окончани курса необходимы 
повшоришельные обзоры. Но чшобы повшо- 
рене было успьшиъе, нужно сшарапться да- 
вашь ему иншересъ и занимашельноспть но- 
визпы. Посль Исшории всего мгра и ошдьль- 
но каждой земли и народа, не мшаетть сдъ- 
лашь обзоръ каждой часши свъша и шупьъ 
показашь все ошличе какъ ихъ, нтакъ и на- 
родовъ, въ нихъ находящихся, чтобъ слу- 
шашели сами могли вывесшь резульшаитъ: 

Во первыхъ объ Ази, эшой обширной ко- 
лыбели младенчесшвующаго человьчесшва — 
земль великихъ переворошовъ, гдь вдругъ 
возрастают въ сшрашномъ величш наро- 
ды и вдругъь’ стираюшся другими; гдъ 
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столько наш невозврашно пронеслись, од- 
на за другою. а между шъмъ Формы прав- 
ленёя, духъ народовъ одни и шь же, все 
шакже важенъ, также гордъ Азящшецъ, 
шакже бысшро воспламеняешся и кипипть 
о сшрасшями, шакже скоро предаешся льни 
и бездьйсшвенной роскоши. И вмёсшБ съ 
симъ эша часшь свъша есть земля рази- 
шельныхь прошивоположносшей и какого- 
по велижаго безпорядка: еще одинъ народъ 
кочуепть беззаботно въ необозримомъ много- 
яюдстшвЪ съ необозримыми шабунаии ‚ а меж- 
ду шъмъ на другомъ конць, гдЪ нибудь въ 
пусшын$, изсшупленный изувъръ, изнуряя 
‚себя безконечнымъ посшомъ, эзамышиляешь 
новую Религю, кошорая въ посльдешви 
обхвашипть всю Азно, одънешь народъ, какъ 
непроницаемой бронею, своимъ изсшуплен- 
нымъ вдохновентемъ и поведепть его на раз- 
рушене; и шушъ же, можешь бьшпь, не 
далеко ошъ него находишся народъ., уже 
перешедпий всв эши явлешя и кризисы, 
уже погруженный въ роскошь, ушомленный 
Азташскимъ пресыщенемъ. Только здъсь мо- 
жепть находишься ша сшранная прошиво- 
положноспть, копюрой ‘дивимся въ деревъ 
Юга, гдь на одной въышкв, въ одмо время, 
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одинъ плодъ цвъшепть, между шфмъ какъ 
другой наливаешсл, шрепий зрзешъ, чеш- 
вершый переспблый валится на землю. 
Пошомъ о Европъ, Исшоря кошорой оз- 
начена совершенно прошивоположною харак- 
шерносшью, гдв сущесптвоване народовъ, 
напротивъ, долго и мощно; гдЪ все, на- 
прошивъ, порядокъ и сшройносшь: народы 
разомъ подвигаюшся шакшъ въ шакить, какъ 
регулярныя Европейскюя войска; Государ- 
сшва всЪ почши въ одно время расшуптъ и 
совершенствуются; при всъхъ харакшер- 
ныхь ошличяхъь наций, въ нихъ видно об- 
щее единсшво и каждая изъ нихъ шакъ чуд- 
но запушана съ другими, чшо сшановишся 
совершенно поняшною шолько въ соедине- 
ни со всей Европою, и вся Европа кажеш- 
ся однимъ Государсшвомъ. И въ эшой не- 
большой часши свъша рвшилась долгая шяж- 
ба: человъкъ сшалъ выше Природы, а При- 
рода обрашилась въ Искусшво; самая бЪд- 
носшь и скупосшь ея вызвали наружу весь 
безграничный мгръ, скрывавнийся въ чело- 
вЪкъ, дали ему почувсшвовать, во сколь- 
ко онъ выше земнаго и преврашили всю’ 
сшрану въ въчную жизнь ума. Въ эшой 
одной шолько часши свъша могущесшвение 
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развился высоюй гей Хриспиансшва и 
необъяшная мысль, осфненная небеснымъ 
знаменемъ Кресша, випаешъ надъ нею, 


какъ падъ ошчизною. 


Пошомъ объ Ахрикъ, предсшавляющей 
въ прошивоположносшь Европ смершь ума, 
гдъ Природа всегда деспошически власшво- 


‘вала надъ человъкомъ ; ГдЪ она во всемъ 


\ 


своемъ царсшвенномъ величи и всегда по- 
чиги возвращала его въ первобышное со- 
сшоян1е, въ жизнь чувешвенную; гдъ ни 
одинъ коренной шуземной народъ не про- 
жилъ мощною жизнью и не ошбросилъ опть 
‘себя яркихъ лучей на мгръ; гдь даже пс- 
реселенцы съ другихъ земель напрасно всшу- 
пали въ борьбу съ палящею Природото Аа- 
риканскою; чъмъ далъе погружались опи въ 
Африку, шъмъ глубже повергались въ чув- 
сшвенность. 

Наконецъь обь Америкь, эшой всем!рной 
колоши, Вавилонскомъ смьшеши нац, гдъ 
сшолкнулись шри прошивуръчания часши 
свъша, смьшались, но еще не слились въ 
одно, и пошому еще не имъющей покамъсптъь 
никакого единсшва, даже единсшва Рели- 
ги; не взирая на часшную харакшерность 
не получившей общаго харакшера; не смо- 


® 
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пря на огромную массу, все еще сосшол- 
щей изъ первоначальныхь стихий, разло- 
женныхъ началъ; не смошря на независи- 
мыя Государсшва, все еще похожей на ко- 
лоню. | 

Быстрый обзоръ Исшор!и каждой часши 
свъша, во всей ея рузкой характерносши, 
не поверхносшный , но глубокюй — резуль- 
тапть въковъ и собыпий, потому необхо- 
димъ, чшо онъ наводишъ на мысли и за- 
_ сшавляешьъ слушашелей думашь. Умъ то- 
гда бысшрфе развиваешся, когда самъ пред- 
 лагаешъ себъь велиюй и поэшичесюй во- 
просъ. Эшошъ обзоръ каждой часши шъмъ 
болъе еще необходимъ, что показываепть 
часшо съ новой сшороны шф же предме- 
пты. Ачлл полнаго уразумъня нужно, что- 
‚ бы предмепть былъ освьщенъ со веёхъ сшо- 
ронъ. Только шогда вы знаеше хорошо Ис- 
поро. говоришь Шалецеръ, когда знаеше 
ее и вдоль и поперегъ, и вкось, и во всъхъ 
направленяхъ. | 


1Х. 


И для шого въ видъ эпилога послЪ окон- 
чан!я курса хорошо разсмотруьшь за однимъ 
разомъ весь мръ` по сшолъпиямъ. Тогда’ 
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Всеобщая Исшори представишъ у ‘меня ве 
ликую лъешнину въковъ. Я долженъ непре- 
мънно показашь, чЪмъ ознаменовано начало, 
средина и конецъ каждаго сшолъпия, по- 
‚шомъ духь и ошличишельныя чершы его. 
Чтобы лучше опредълишь каждый въкъ и 
избъгнушть моношонности числъ, я назову 
его именемъь шого народа, или лица, ко- 
шорый сшалъ въ немъ зыше другихъ и 
_ ярче дъйсшвовалъ на поприщф м!ра. Эша 
дъсшница сшолЪпий есшь лучшее средсшво 
къ ушвержденшо въ памаши слушателей 
современности собылий лицъ и явлений. 


{ 


Х. 


Мнь кажешся, что шакой образъ препо- 
даваня будешь дъйсшвительнзе и ближе 
къ исшин®. По крайней мърь глубоко по- 
нимающ!й величе Исшори увидишъ, чшо_ 
онъ ие произведенше мгновенной Фантшазти, 
но плодъ долгихъ соображенй и опыша; 
чшо ни одинъ эпишепть, ни одио слово не 
брошено  здъсь для красошы и мишурнаго 
блеска, но ихь породило долговременное 
чшене льшописей мра, чшо сосшавишь 
эскизъ общий, полный Исшор:и всего чело- 
въчесшва, хошя даже сшоль крапикий, какъ 
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здфсь. можно не иначе. какъ когда узнаешь 


и постигнешь самыя шонюя и запутшан- 
ныя ниши Исшори, и чшо одна любовь 
къ Наук, сосшавляющей для меня наслаж- 
дене, понудила менл объявить мои мысли; 
чшо цъль мол — образовашь сердца юныхъ 
слушашелей шой основательной опынтно- 
сшью, кошорую развершываешъ Исшорая, 
понимаемая въ ея истинномъ величи; сдъ- 
дашь ихь швердыми, мужесшвенными въ 
своихъ правилахъ, чшобы никакой легко- 
мысленный Фанашикь и никакое минушное 
волнен!е не могло поколебашь ихъ; сдвлашь 
ихъ крошкими, покорными , благородными, 
необходимыми и нужными сподвижниками 
Великаго Государя. чшобы ни въ счаспии, 
ни въ несчаспци, не измънили они своему 
долгу. своей вЪрь, своей благородной че- 
сши и своей кляшвЪ — бышь върными Оше- 
чесшву и Государю. 


—щ 26% и. 5 ре 


ПОРТУ 


ПОРТРЕТЛ,. 


ПОВЪСТЬ. 


Пигдь столько неостановливалось народа 
какъ передъ кариинною лавочкою на Щуки- 
номъ дворЪ. Эша лавочка представляла по. 
чно самое разнородное собране диковинокъ: 
Каршины большею часшью были писаны ма- 
сленными красками, покрышы шемнозелс- 
нымъ лакомъ, въ шемножеллтьтхъ мишурныхъ 


_ 
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рамахъ. Зима съ бълыми деревьями, совер- 
шенно красный вечеръ, похож на зарево 
пожара, хламанскй мужикъ съ шрубкою и 
выломанною рукою. похожий болъе на индЪй- 
скаго пъшуха въ манжешахь, нежели на че- 
ловъка — вопть обыкновенные ихь сюжешы. 
Къ эшому нужно присовокупить нъеколько. 
гравнрованныхъ изображений : порптретьъ Х.оз- 
рева-Мирзы въ бараньей шапкь ‚, поршрешы 
какихъ-по генераловъ въ шреугольныхъ шия- 
пахъ съ кривыми носами.—Двери шакой лавоч- 
ки обыкновенно бываюпть увышаны связками 
шьхъ каршинъ, кошорыя свидъшельсшвують 
самородное дароваше Рускаго чёловтъка: На 
одной изъ нихь была Царевна Миликприса 
Кирбитьевна, на другой городъ Герусалимъ, 
по домамъ и церквямъ кошораго безъ цере- 
мони прокашилась красная краска, захва- 
шившая часшь земли и двухъ молящихся 
Рускихь мужиковъ въ рукавицахъ. Покупа- 
телей этихъ произведений обыкновенно не 
много, но за то зришелей куча: Какой ни- 
будъ забулдыга лакей уже върно зъваепть пе- 
редъ ними, держа въ рук судки съ объдомъ изъ 
пракпира для своего барина, кошорый безъ 
сомнБн1я будепъ хльбашь супъ неслишкомъ 
горячий. Передъ ними върно уже сшоишьъ 
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солдапгь. эшошъ кавалеръ шолкучаго рынка. 


продающуй два перочинные ножика; шоргов- 
ка изъ Охшы съкоробкою наполненною баш- 
маками. Всякой восхищаешся по своему: Му- 
жики обыкновенно шыкаюнть пальцами; кава- 
леры разсматривающьъ сурьезно; лакеи-маль- 
чишки и мальчишки-масшеровые смъюшся и 
дразнянть другъ друга нарисованными карика- 
шурами; сшарые лакеи въ хризовыхъ шине- 
ляхъ смошряшъ пошому шолько, чтобы гдь 
нибудь позъвашь; а шорговки, молодыя Ру- 

скя бабы, спьшапть по инсшинкшу, чшобы = 
послушашь о чемъ калякаешъ народъ и по- 
смошръшь на чшо онъ смошришъ. - Въ эшо 
время невольно остановился передъ лавкою 
проходивиий мимо молодой художникъ Чер- 
шковъ. Сшарая шинель и нещегольское 
платье показывали въ немъ шого человвка, 
который съ самоошверженемъ преданъ былъ 
своему шруду и неимфлъ времени забошишь- 
ся о своемъ нарядБ, всегда имъющемъ шаин- 
сшвенную привлекашельность для моло- 
дёжи. Онъ осшановился передъ лавкою и 
сперва внушренно см5ялся надъ эшими уро- 
дливыми каритинами; наконецъ невольно о 
владвио имъ размьиилене: онъ сталъ ду- 
машь о шомъ, кому бы нужны были эти 
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произведения. Чито Русской народъ загляды- 
ваешся на Еруслановь „Лазаричей, на объ- 
далз и обпиваль. на 9ому и Ерему эшо ему 


неказалось удивишельнымъ: изображенные ` 


предметы были очень досшупны и поняш- 
ны народу; но гдъь покупатели эшихъ пе- 
сшрыхъ, грязныхъ, масляныхъ малеванй? 
кому нужны эти Фламанске мужики, эти 
красные и голубые пеизажи, кошорые по- 
казываюпть какое-шо пришязанге на нъсколь- 
ко уже выспий шагъ искусшва, но въ ко- 
шорыхъ выразилось ‘все глубокое его уни- 
жене. Если бы это были шруды ребенка, 
покоряющагося одному иевольному желанию, 
если бы они совсфмъ неимфли никакой пра- 
вильносши, несохраняли даже первыхъ усло- 
в механическаго рисовашя, если бы въ 
нихъ было все въ карикашурномъ видъ, — 
но въ эшомъ карикаптурномъ видЪ просвъ- 
чивалось бы хошя какое нибудь сшаране , 
какой нибудь порывъ произвести подобное 
природф, — но ничего этого нельзя было 
ошыскашь въ нихъ. Какое-шо шупоуме сша- 
рости, какая-шо безсмысленная охоша, или 
лучше сказать неволя, водила рукою ихь 
шворцевъ. Кшо шрудился надь ‘ними? И 
шрудился безъ сомнъшя одинъ и шопть же, 


` 
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пошому, что шьже краски, шаже манера. . 
шаже набившаяся, прюбыкшая рука, при- 
надлежавшая скоръе грубо сдЪъланному ав- 
шомапгу, нежели человвку. Онъ все шакже 
сшоялъ передъ эшими грязными каршинами 
и глядълъ на нихъ, но уже совершенно не 
глядя. между шьмъ какъ содержашель это- 
го живописнаго магазина, съринькой чело- 
въкъ. АБить пятидеслти. во Фризовой ши- 
нели, съ давно небришымъ подбородкомъ, 
разсказывалъ ему: чшо каршины самой пер-. 
вой сорть и шолько-чшо получены съ бир- 
жи, еще и лакъ не высохъ и въ рамки не 
вставлены. Смотрите сами. честью увьряю. 
что останетесь довольны. ВсЪ аши’ заманчи- 
выя рфчи лешбли мимо ушей Черткова. На- 
конець, чтобы немного ободришь хозяина, 
онъ подняаъ съ полу нъсколько запылив- 
шихся каршинъ. Эпю были сшарые хамиль- 
ные поршрешы, кошорыхъ пошомки врядъ 
ли бы ошыскались. Почши> машинально на- 
чалъ онъ съ одного изъ нихъ сширашь пыль. 
Легкая краска вспыхнула на лицЪ его, кра- 
ска, которая означаешъ шайное удоволь- 
сшве при чемъ нибудь неожиданномъ. Онъ 
сшалъ нешерпьливо шерешь рукою и скоро 
увидзаъ порштрешъь, на ‘кошоромъ ясно бы- 
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да видна масшерская кисшь, хошя краски 
казались нЪсколько мушными и почернъв- 
шими. Эшо былъ сшарикъ съ какимъ-то 
безпокойнымъ и даже злобнымъ выражешемъ 
лица; въ усшахъ его быма улыбка, рьзкая, 
язвишельная и вмъешЪ какой-шо сшрахъ ; 
румянецъ болъзни былъ шонко разлить по 
лицу, исковерканному морщинами; глаза его 
‚ были велики. черны „’’ шусклы; но вмешЪь 
съ эшимъ въ иихъ была замъшна какая-шо 
сшранная живость. Казалось, этошъ пор- 
шрешъ изображалъ какого нибудь скрягу, 
проведшаго жизнь надъ сундукомъ, или од- 
ного изъ игьхъ несчасшныхъ, кошорыхъ всю 
жизнь мучипгь счасппе другихъ. „Лице во- 
обще сохраняло ярюмй ошпечашокь южной 
ФИизогномш. Смуглоша, черные, какъ смоль 
волосы, съ пробившеюся просъдью — все 
_эшо не попадаешся у жишелей съверныхъ гу- 
бернй. Во всемъ поршрешь была видна ка- 
кая-шо неокончашельносшь; но если бы онъ 
приведенъ былъ въ совершенное исполненге. 
нто знашокъ пошерялъ бы голову въ догад- 
кахъ, какимъ образомъ совершениъйшее шво- 
реше Вандика очушилось въ Росси и зашло 
въ лавочку на Щукинъ дворъ. Съ биющим- 
ся сердцемъ. молодой художникъ, ошложив- 
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ши его въ сшорону, началъ перебирашь дру- 
ге, че найдешся ли еще чего подобнаго, 
но все прочее сосшавляло совершенно дру- 
гой мръ и показывало шолько, чшо эшопь 
гость глупымъ счастьемъь попаль между 
нихъ. Наконець Чершковъ спросилъ о цъниЪ. 
Пронырливый купецъ замъшивъ по его вни- 
манпо ‚, чшо поршрепть чего нибудь стоишъ, 
почесалъ за ухомт, и сказалъ: «Да что, вЪъдь 
десять рублей будешь за него маловато. » 
Чершковъ прошянулъ руку въ кармантъ. 


«Я даю одиннадцашь!» раздалось позади 
его. 


Онъ оборошился и увидБьлъ, чшо народу 
собралась куча и чшо одинъ господинъ въ 
плащфб, долго, подобно ему. сщоялъ передъ 
каршиною. Сердце у него сильно забилось 
и губы шихо задрожали , какъ у человъка, 
кошорой чувсшвуешь, чиго у него хошяшъь 
ошняшь предмешъ его исканй. Осмошръв- 
ши внимашельно новаго покупщика. онъ нт- 
сколько утьшился, замышивъ на немъ ко- 
сниомъ, ни мало не усшупавший его соб- 
сшвенному, и произнесь дрожащимъ го.4о- 
сомъ: «я дамъ шебь двънадцашь рублей, 
каршина мол. » | 
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«Хозяинъ! каршина за мною, вопть шебъ 
пяшнадцашь рублей!» произнесъ покупщикъ. 

Лице Чершкова судорожно вздрогнуло, 
духъ захвашиися и онъ невольно выговорилъ: 
двадцапть рублей. 

Купецъ поширалъ руки ошъ удовольствия, 
видя. чшо покупщики сами шоргуюшся въ 
его пользу. Народъ гуще обспупилъ поку- 
пающихъ, ‘услышавъ носомъ, чшо обыкно- 
венная продажа преврашилась въ аукцюнъ, 
всегда имъюпий сильный интересъ, даже 
для посшороннихь. Цъну наконецъ набили 
до пятидесяти рублей. Почти ошчаянно 
_ закричаль Чершковъ: пяшьдесяшъ, вспом- 
нивши, чиго у него вся сумма въ 50 руб- 
ляхъ, изъ кошорыхъ онъ долженъ, хошя 
часшь, заплашишь за кварширу и кромБ 
итого, купишь красокъ и еще кое-какихъ 
необходимыхъ вещей. Прошивникъ въ эшо 
время ошсшупился, сумма, казалось, пре- 
восходила шакже его сосшояне и каршина 
осталась за Чершковымъ. Вынувши изъ кар- 
мана ассигнацио, онъ бросилъ ее въ лице 
купцу и ухватился съ жадносптью за кар- 
шину. но вдругъ ошскочилъь ошъ нее пора- 
женный сшрахомъ. Темные, глаза нарисо- 
ваннаго сшарика глядфли шакъ живо и вм$- 
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сшф мершвенно, чшо нельзя было не ощу- 
птишь испуга. Казалось въ нихъ неизъясни- 
мо сшранною силою удержана была часпть 
жизни. Эшо были не нарисованные , эшо 
были живые, эшо были человъческте глаза. 
Они были неподвижны, но върно не были 
бы шакъ ужасны, если бы двигались. Какое 
шо дикое чувсшво, не сшрахъ, но шо не- 
изъяснимое бщущене, кошорое мы чув- 
сшвуемъ при появлени странности, пред- 
ставляющей безпорядокъ природы, или, луч- 
шесказашь какое-шо сумасшесшве приро- 
ды, — это самое чувсшво заставило вскрик- 
нушь почити всъхъ. Съ шрепешомъ провелъ 
Чершковъ рукоюпо полошну , но полотно бы- 
ло гладко. Дъйсшве , произведенное поршре- 
помъ, было всеобщее: народъ съ кдкимъ- 
по ужасомъ ошхлынулъ опгь лавки; покуп- 
щикъ, вошедиий съ нимъ въ соперничесшво. 
боязливо удалился. Сумерки въ эшо время 
сгусшились, казалось. для шого.,. чшобы 
сдълать еще болъе ужаснымъ эшо непо- 
сшижимое явлеше. Чершковъ пе въ силахъ 
былъ осшавашься болъе. Не смъя и думашь 
о шомъ, чшобы взяшь его съ собою, онъ 
выбъжалъ на улицу. Свъжий воздухъ, громъ 
`мосшовой , говоръ народа, казалось. на ми- 
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нушу освъжилъ его, но душа быма все еще 
сжаша какимъ-но шягостнымъ чувсшвомъ. 
Сколько ни обращалъ онъ глазъ по сшо- 
ронамъ на окружающие предмешы,. но мые 
сли его были заняшы однимъ необыкновен- 
нымъ явлентемъ. Чшо эшо? думаль онъ 
самъ про себя, искусшво, или сверхъесше- 
сшвенное какое волшебсшво. выглянувшее 
мимо законовъ природы? Какая сшранная, 
какъ непосшижимая задача! или для чело- 
въка есшь шакая черша, до кошорой до- 
водингь высшее познаше, и чрезъ кошорую 
шагнувъ, онъ уже похищаешьъ несоздавае- 
мое шрудомъ человька, онъ вырываешь 
чшо-шо живое изъ жизни ошдушевляющей 
оригиналъ. Ошъ чего же эшошъ переходъ 
за чершу, положенную границею для во- 
ображения шакъ ужасенъ? или за вообра- 
жешемъ. за порывомъ., сльдуешь наконецъ 
дъйсшвишельносшь, ша ужасная дъйсшви- 
шельносшь, на кошорую соскакиваепть во- 
ображене съ своей оси какимъ-шо посшо- 
роннимъ шолчкомъ, ша ужасная дъйсшви- 
шельносшь, кошорая предсшавляешся жа- 
ждущему ее шогда, когда онъ желая по- 
сшигнушь  прекраснаго человъка воору- 
жаешся анашомическимъь ножемъ., раскры- 
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ваепгь его внупренносшь и видишь отвра- 
шишельнаго человъка. Непосшижимо! ша- 
кая пзумишельная. шакая ужасная живость! 
или черезь чуръ близкое подражаше при- 
родъь шакже пришорно, какъ блюдо, имЪ- 
ющее черезь чуръ сладюй вкусъ. Съ ша- 
кими мыслями вошелъ онъ въ свою малень- 
кую комнашку въ небольшомъ деревянномъ 
домБ на Васильевскомъ осшровЪ въ 15 аи- 
ни, въ которой лежали разбросанные во 
всъхъь углахъ ученическе его начашки, ко- 
ши съ аншиковъ., шщашельныял., шочныя, 
показывавиия въ художникЪ старане, по- 
’сшигнушь Фундаментальные законы и вну- 
шренн!й размъръ природы. Долго разсема- 
шривалъ онъ ихь и наконець мысли его 
потянулись одна за другою и сшали вы- 
ражашься почпги словами; шакъ живо чув- 
ствовалъ онъ шо, о чемъ размышлялъ! 

И вопть годъ, какъ я шружусъ надъ эшимъ 
сухимъ, скелешнымъь шрудомъ! стараюсь 
всъми силами узнашь шо, что шакъ чудно 
дается великимъ шворцамъ и кажешся пло- 
домъ минушнаго быстшраго вдохновения. Толь- 
ко шронушъ они кисшью и уже являешся 
у нихъ человъкъ вольный. свободный, шта- 
ковъ, какимъ онъ созданъ Нриродою; дви- 
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жетя сего живы, непринужденны. —Имъ 
эпто дано вдругь, а мнЪ должно шрудишь- 
ся всю жизнь; вею жизнь изслфдыванть скуч- 
ныя начала и стихи, всю жизнь ошдать 
‚ безцвъшной неошвфчающей на чувсшва ра- 
бопть. Вошь мои маранья! Они върны, схо- 
жи съ оригиналами; но захоши я нроизвесть 
свое — и у меня выйдепть совсъмъ не шо: 


нога не сшанепть шакъ върно и непринуж- 


денно; рука не подымешся шакъ легко и 
свободно; поворопть головы у меня вовъки 
не будепть шакъ естесшвенъ, какъ у нихъ, 
а мысль, а ить невыразимыя лвлентя... Нъшъ, 
я не буду никогда Великимь Художникомъ! 

Размышлен1я его прерваны были вошед- 
шимъ его камердинеромъ, парнемъь лъшъ 
осьмнадцаши въ Русской рубашкЪъ., съ розо- 
вымъ дицемл, и рыжими волосами. Онъ безъ 
церемони началъ сшягивашь съ Чершкова 
сапоги, который быль погруженъ въ свои 
размышиеная. Эшошъ парень, въ красной 
рубашкь, былъ его лакей, нашурщикъ, чи- 
сшилъ ему сапоги, зъвалъ въ маленькой его 
передней, шеръ краски и пачкалъ грязными 
ногами его полъ. Взлвши сапоги, онъ бро- 
силь ему халашьъ и выходилъ уже изъ ком- 
нашы, какъ вдругъ оборошилъ голову на- 
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задъ и произнесъ громко: барниит,, свъчу за- 
жигашь, или нъпть? «Зажги» ошвьчаль раз- 
съянно Чершковъ. «Да еще хозяинъ прихо- 
дилъ» примолвилъ ксшаши грязный камер- 
динеръ, слЪдуя похвальному обычаю веъхъ 
людей его званя., упоминашь въ Р. 5$. о 
шомъ., чшо поважнфе. «хозяинъ приходилъ 
и сказалъ. чшо если не заплошише денегъ, 
шо вышвернешь всъ ваши каршины за око- 
шко вмБспг6 съ кровашью. » | 

«Скажи хозлину. чшобы небезпокоилсл о 
деньгахъ» ошвЪчаль Чершковъ, «я досшалъ 
деньги.» При эшомъ онъ обрашился къ кар- 
ману Фрака, но вдругъ вспомнилъ, что всЪ 
деньги свои осшавилъ за поршрешь у ла- 
вочника. Мысленно началъ онъ укорящть се- 
бл въ безразсудносши, чшо выбъжалъ безь 
всякой причины изъ лавки, испугавшись ни-_ 
‚ чтожнаго случая и не взялъ съ собою ни 
денегь, ни поршреша. Завшра же ръшиися 
онъ ишши къ купцу и взяшь деньги, почи- 
себл совершенно вправЪ ошказашься ошуъ 
такой покупки, птбмъ болъе, чшо его до- 
машине обсшояшельсшва не позволяли сдЪ- 
лашь никакой лишней издержки. - 

Свъшь луны, яркимъ, бълымъ окномъ ло- 
жиился на его полъ, захватывая часшь кро- 
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ваши и оканчиваясь на сптьнв. Всъ предме- 


пты и каршины, висъвиия въ его комнашь, 
какъ-шо улыбались, захвативиги иногда кра- 
лми своими часть этого в$чно-прекраснаго 
счяшя. Въ эшу минушу какъ-шо. нечаянно 
онъ взглянулъ на сшъну и увидълъ на ней 
шошъ же самый сшранный поршрешъ, шакъ 
поразивний его въ лавкЪ. Легкая дрожъ ие- 
вольно пробъжала по его иълу. Первымъ 
дъломъ его было позвашь своего камердине- 
ра и нашурщика и распросипть, какимъ об- 
разомъ и кшо принесъ къ нему портрепть; 
но камердинеръ-нашурщикъ клялся, чио 
никшо не приходилъ, выключая хозяина, 
который былъ еще поушру и кромБ ключа, 
ничего’ не имфлъ въ своихъ рукахъ. Черш- 
ковъ чувсшвовалъ, чито волосы его зашеве- 
лились на головЪ. Съвши возлЪ окна, онъ 
силился себя увъришь, чшо здъсь не могло 
ничего бышь сверхъесшесшвеннаго., чшо 
мальчикъ его могь въ эшо время заснушь , 
что хозлинъ поршреша могъ его прислашь 
узнавши какимъ нибудь особеннымъ случа- 
емъ его квартиру... Короче, онъ’ началъ 
приводить всв шв плоскя изъяснешя, ко- 
торыя мы упошребляемъ, когда хошимъ , 
чшобы случившееся, случилось непремеыно 


== 145 — 


штакъ, какъ мы думаемъ. Онъ положилъ се- 
бъ не смотръиь на поршрешъь, но голова 
его невольно къ нему обращалась и взглядъ, 
казалось. прикипалъ къ странному изобра- 
женио. Неподвижный взглядъ сшарика былъ 
несшерпимъ; глаза совершенно свъшились, 
вбирая въ себя лунный свъшъ и живость 
ихъ до шакой сшепени была страшна, чито 
Чершковъ невольно закрылъ свои глаза ру- 
кою. Казалось слеза дрожала на ръсни- 
цахъ сшарика; свышлые сумерки, въ кошо- 
рые владычица луна преврашила ночь, уве- 
личивали дъйсшые; полошно пропадало и 
сшрашное лице сшарнка выдвинулось и гля- 
дЪло изъ рамъ, какъ будшо изъ окошка. 
Приписывал эшо сверхъесшесшвенное дЪй- 
сине лунъ, чудесный свшъ кошорой имъештъ 
въ себъ шайное свойсшво придавашь предме- 
шамъ часшь звуковь и красокъ другаго м1- 
ра; онъ приказалъ подать скоръе свъчу. око-. 
40 которой копался его лакей, но выраже- 
не поршрепта ничуть не уменьшилось: лун- 
ный свъить слившись съ сяшемъ свъчи , при- 
далъ ему еще болъе непостижимой и Вм5- 
сшЪ сшранной живосши. Схвашивши про- 
сшыню ‚, онъ началъ закрывашь поршрешь; 


свернулъ ее втрое, читобы онъ не могъ 
8 


о 


сквозь нее просвъчивать, но при всемъ шомъ. 
или эшо было слъдешые сильно пошре- 
воженнаго воображения, или собсшвенные 
глаза его, утомленные сильнымъ напряже- 
немъ, получили какую-шо бъглую, движу- 
шуюся снаровку, шолько ему долго каза- 
лось, чшо взоръ сшарика сверкалъ сквозь 
полотно. Наконець онъ ръшился погасишть 
свъчу и лечь въ постель, которая была за- 
сшавлена ширмами, скрывавшими опть него 
поршрешъ. Нанрасно ожидалъ онъ сна: мы- 
сли самыя неупьшишельныя прогоняли шо 
спокойное сосшоянте, кошорое ведептъ за со- 
бою сонъ: Тоска, досада, хозяинъ шребую- 
пий денегь, недоконченныя каршины — со- 
здантя безсильныхъ порывовъ, бъдносшь — 
все эшо двигалось передъ нимъ и смънялось 
одно другимъ. И, когда на минушу удава- 
лось ему прогнашь ихъ, шо чудный пор- 
птрепть власшительно витбснялся въ его во- 
ображеше и казалось сквозь щелку въ шир- 
махъ сверкали его убйсшвенные глаза. Ни- 
когда ‘не чувсшвовалъь онъ на душ своей 
птакого шяжелаго гнъша. Свыпъ луны. ко- 
пторой содержипть въ себь сшолько музыки, 
когда вшоргаешся въ одинокую спальню по- 
эта и проносипгь младенчески очаровашель- 
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ные полусны надъ его изголовьемъ, этонть 
свъшъ луны не наводилъ на него музыкаль- 
ныхъ мечшанй; его мечшаня были болз- 
ненны. Наконецъ впалъ онъ не въ сонъ, но 
въ какое-шо полу-забвен1е, въ шо шягосш- 
ное еосшоянте, когда однимъ глазомъ видимъ 
присшупающие грезы сновидьн, а другимъ 
въ неясномъ облакЪ окружающие предмешы. 
Онъ видвлъ, какъ поверхность сшарика ош- 
дълялась и сходила съ поршреша, шакже, 
какъ снимаешся съ кипящей жидкосши верх- 
_няя пъна, подымалась на воздухъ и неслась 
къ нему ближе и ближе, наконецъ прибли- 
жалась къ самой его кроваши. Чершковъ чув- 
сшвовалъ занимавшееся дыхане, силился 
приподнлшься — но руки его были непод- 
вижны. Глазасшарика мушно горбли и впери- 
лись въ него всего магнишною своею си- 
лою. 

«Не бойся» говорилъ сшранный сшарикъ, 
и Чершковъ замьшилъ у него на губахь у- 
лыбку, кошорая., казалось, жалила его сво- 
имъ осклабленемъ и лркою живостью освЪ- 
шила шусклые морщины его лица. «Не бой- 
ся меня» говорило странное лвлене, «мы 
съ шобою никогда не разлучимся. Ты заду- 
малъ весьма глупое дъло: что шебь за охо- 
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та цфлые въки кориьшь за азбукою, когда. 
шы давно можешь чишашь по верхамъ? Ты 
думаешь, что долгими усилями можно по- 
сшигнуть искуство, что шы выиграешь и 
получишь чшо нибудь — да ты получишь» 
при эшомъ лице его странно исковеркалось 
и какой-то неподвижный смЪхъ выразился 
па всъхъ его морщинахъь «шы получишь за- 
видное право кинупться съ Исактевскаго мос- 
ша въ Неву, или завязавии шею плашкомъ 
повъсишься на первомъ попавшемся гвоздъ; 
а труды швои, первый маляръ, пакупивши 
ихъ па рубль, замажелть групптомъ. читобы 
нарисовать на немъ какую нибудь красную 
рожу. Брось свою глупую мысль! Все дълаепн- 
ся въ свъитв для пользы. Бери же скоръе 
кисть и рисуй порптренть со всего города! 
бери все, чию ни закажуптъ; но не влюб- 
ляйся въ свого работу, пе сиди надъ нею 
ди и почи; время лепуиптгь скоро и жизнь 
не осптанавливаентся. Чъмъ болъе смасше- 
`ришь шы въ день своихъ каршинъ, швмъ 
большие въ кармань будешь у шебя денегъ 
и славы. Брось этопть чердакъ и найми бо- 
гатую квартиру. Я тебя люблю и потому 
даю шебь таке совъшы; я шебъ и денегъ 
‘дамъ, только приходи ко мнЪ.» При эшомъ 


сшарикъ опяшь выразилъ на лицБ своемъ 
пошь же неподвижный, страшный смъхъ. 


Непостижимая дрожь пропяла Чершкова 
и высшупила холоднымъ пошомъ на его ли. 
ць. Собравши всЪ свои усиля, онъ припод- 
нялъ руку и наконецъ привсшалъ съ кро- 
ваши. Но образъ сшарика сдълался шуск- 
лымъ., и онъ шолько замъшилъ, кактъь онь 
ушелъ въ свои рамы. Чершковъ всшалъь 
съ безпокойсшвомъ и началъ ходить по ком- 
натф. Читобы немного освъжить себя, онъ 
приближился къ окну. Лунное сляше ле- 
жало все еще на крышахъ и бълыхъ сшф- 
нахъ домовъ, хошя небольиия шучи стали 
чаще переходишь по небу. Все было шихо; 
изрьдка долетало до слуха ошдаленное дре- 
безжане дрожекъ извощика, который гдЪ 
нибудь въ невидномъ переулкъ спалъ, убаю- 
киваемый своею лънивого клячею , поджидая 
запоздалаго съдока. Чершковъ увърился на- 
конецъ, что воображенте его слишкомъ раз- 
сшроепо и представило ему во сн шворе- 
не его же возмущенныхь мыслей. Онъ по- 
дошелъ еще разъ къ поршрешу: Просшыил 
его совершенно скрывала ош взоровъ и 
казалось полько маленькая искра сквозила 


— 118 — 


изр$дка сквозь нее. Наконецъ онъ заснулъ 
и проспалъ до самаго утра. 

Проснувшись, онъ долго чувсшвовалъ въ 
себъ шо непряшное сосшоян1е, кошорое 
овладъваешь человъкомъупосль угара: го- 
лова его инепрляшно болъла. Въ комнашЪ 
было шускло, непряшная мокроша съялась 
‘въ воздух и проходила сквозь щели его 
оконъ, засшавленныхъ каршинами, или на- 
шлнупымъ груншомъ. Скоро у дверей раз- 
дался сптукьъ и вошелъ хозяинъ съ Ёвар- 
шальнымт, Надзирашелемъ, кошораго появ- 
лен!е для людей мълкихь шакже непруяш- 
но, какъ для богашыхъ умильное лице про- 
сишеля. Хозяинъ небольшаго дома, въ ко- 
шоромъ жилъ Чершковъ, быль одно изъ 
нтБхь шворенйй, какими обыкновенно бы- 
ваюшъ владъшели домовъ въ пяшнадца- 
шой лини Васильевскаго осптрова,.на Пе- 
шербургской сшоронф, или въ ошдаленномъ 
углу Коломны; шворене. какихъ очень 
много на Руси и кошорыхъ харакшеръ шак- 
же шрудно опредълишь. какъ цвшь из- 
ношеннаго сюршука. Въ молодости своей 
онъ быль и капишанъ и крикунъ, упо- 
шреблялся и по шташскимь дфламъ, ма- 
сшеръ быль хорошо высвчь, былъ и рас- 
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шоропенъ, и щеголь, и глупъ, но въ сша- 
росши своей онъ слилъ въ себь всъ эши’ 
рёзкя особенносши въ какую-шо шусклую 
неспредьленносшь. Онъ былъ уже вдовъ, 
былъ уже въ ошсшавкв; уже не щеголалъ, 
не хвасшалъ., не задирался; любилъ шоль- 
ко пишь чай и болшашь за нимъ всякой 
вздоръ; ходилъ по своей комнашв, поправ- 
лялъ сальной огарокъ, аккурашно по исше- 
чени каждаго мъсяца навъдывался къ своимъ 
жильцамъ за деньгами; выходилъ на улицу 
съ ключемъ въ рукБ., для шого, чшобы 
посмошрьшь на крышу своего дома; выго- 
нялъ нъсколько разъ дворника изъ его 
кануры., куда онъ запряшывалея спашь — 
однимъ словомъ, быль человькъ въ ошсшав- 
кв, кошорому посль всей забубенной жи- 
зни и тряски на перекладной. осшаюшся 
однЪ . пошлыя ` привычки. 


«Извольше сами глядьшь» сказалъ хозя- 
инъ, обращаясь къ Кваршальному и раз- 
спавляя руки «извольше распорядишься и 
объявишь ему.» 


«Я долженъ вамъ объявишь» сказалъ Квар- 
шальный Надзирашель, заложивши руку за 
пешлю своего мундира, «чшо вы дол- 
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жны непременно заплашишь должныя вами 
уже за шри мъсяца квартирныя деньги. » 

«Я бы радъ заплашишь. но чшо же дъ- 
лашь, когда нъчьмъ» сказалъ хладнокровно 
Чертшковъ. | 

«Въ шакомъ случаь, хозяинъ долженъ 
взяшь себъ вашу движимосшь, равносшою- 
щую сумм квартирныхъ денегъ, а вамъ 
должно немедленно сегодни же вызхашь.» = 

`«Берише все, что хошише» ошвъчалъ по- 
чтти безчувсшвенно Чершковъ. 

«Каршины многтя не безъ искусшва сдЪ- 
ланы. » продолжалъ Кваршальный, перебирая 
изъ нихъ нёкошорыя. «Жаль шолько, чшо 
некончены и краски-шо не шакъ живы. ... 
Върно недосшашокъ ‘въ деньгахъ не позво- 
лялъ вамъ купишь ихъ? А эшо чшо за кар- 
шина, завернушая въ холсшину?» При эшомъ 
Кваршальный безъ церемони подошедши къ 
каршинв, сдернулъ съ нее просшыню, по- 
шому. чшо эши господа всегда позволяюшт 
себъ маленькую вольносшь, шамъ, гдь ви- 
дяпть совершенную беззащишносшь, или 
бъдность. Поршрешъ, казалось, изумилъ 
его, пошому чшо необыкновенная живость 
глазъ производила на всьхъ равное дъйсшвае. 
Разсмашривая каршину, онъ н5сколько кръп- 
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ко сжалъ ее рамы, и шакъ какъ руки у по- 
лицейскихь служишелей всегда нъсколько 
ошзываюшся шопорной рабоптою, шо рамка 
вдругъ лопнула; неболышая досчечка упала 
на поль вмБсшЪ съ брякнувшимъ на землю - 
свершкомъ золоша и нёсколько блесшящихъ 
кружковъ покашилось во вс сшороны. Черш- 
ковъ съ жадносшью бросился подбирать и. 
вырвалъ изъ полицейскихь рукъ нъсколько 
подняшыхъ имъ червонцевъ. 

«Какъ же вы говорише, чшо не имъеше 

чмъ заплашить» замъшилъ. Кваршальный 
пр1яшно улыбаясь, «а между шфмъ у васъ 
столько золошой монешы. » 
— «Эши.деньги для меня священны» вскри- 
чалъ Чершковъ, опасаясь. искусныхъ рукъ 
полицейскаго. «Я долженъ ихъ хранишь, они 
ввърены мнЪ покойнымъ ошцемъ. впрочемъ 
читобъ васъ удовлешворишь, вопть вамъ за 
кварширу'» При эшомъ онъ бросилъ н5- 
‘сколько червонцевъ хозяину дома. 

Физогномя и приемы въ одну минуту из-_ 
мънились у хозяина и досшойнаго блюсши- 
шеля за нравами пьяныхъ извощиковъ. 

_ Полицейсый сшалъ извиняшься и увъ- 
ряшь. чшо онъ шолько исполнялъ предпи- 
савпную Форму. а впрочемъ никакъ не имъаЪ 


— 199 — 


права его принудишь, а чшобы боле въ 
эшомъ увъришь Чершкова, онъ предложилъ 
ему призъ шабаку. Хозяинъ дома увЪрялъ, 
что онъ шолько пошушилъ, и увьрялъ съ 
шакою божбою и безсовъсшноспию , съ. ка- 
кою обыкновенно увъфряешъ купецъ въ го- 
сшинномъ дворъ. 

Но Чершковъ выбъжалъ вонъ и не рьшиа- 
ся болъе осшавашься на прежней кварширз. 
Онъ не имъль даже времени подумашь о 
сшранности эшого произшествя. Осмоптръв- 
ши свершокъ, онъ увидълъ въ немъ болье 
сошни червонцевъ. Первымъ дъломъ его бы- 
ло наняшь щегольскую кварширу. Кварши- 
ра. попавшаяся ему, была какъ нарочно для 
него пригошовлена: четыре въ рядъ высо- 
кя комнашы. большие окна, всБ выгоды 
и удобсшва для Художника! Лежа на Ту- 
рецкомъ диванБ и глядя въ цфльные окна 
на расшупая и мелькаюпия волны народа, 
онъ былъ погруженъ въ какое-шо самодо- 
вольное забвенте и дивился самъ своей судь- 
бъ, еще вчера пресмыкавшейся съ нимъ на 
чердакъ. Недоконченныя и оконченныя кар- 
шины развъсились по сшройнымъ колоссаль- 
нымъ сшфнамъ; между ними виеёблъ шаин- 

‹ сшвенный поршрешъ, кошорый досшалсяему_ 


— 4195 — 


шакимъ единсшвеннымъ образомъ. Онъ опяшь 
сшалъ думашь о причин необыкновенной | 
живосши его глазъ. Мысли его обратились 
къ видимому имъ полусновидьнио, наконецъ 
къ чудному кладу, скрывавшемуся въ его 
рамкахъ° Все привело его къ шому, что ка- 
кая нибудь исшор:я соединена съ сущесшво- 
ванемъ поршреша и чшо даже, можеть 
быть. его собсшвенное быпие связано съ 
эшимъ портретомъ. Онъ вскочилъ съ своего 
дивана и началъ ого внимашельно разсма- 
пгривашь: въ рамБ находился ящикъ, при- 
крышый поненькой досчечкой, но шакъ ис- 
кусно задъланной и заглаженной съ поверх- 
ностью, чшо никшо бы не могъ узнашь о 
его сущесшвовани, если бы шяжелый па- 
лецъ Кваршальнаго не продавилъ досчечки. 
Онъ посшавиль его на мсшо и еще разъ 
на него посмошрълъ. Живосшь глазъ уже 
не казалась ему шакъ сшрашною среди яр- 
каго свъша, наполнявшаго его комнашу 
сквозь огромные окна и многолюднаго шума 
улицы, громившаго его слухъ, но она за- 
ключала въ себъ чшо-шо непрляшное, шакъ 
что онъ посшарался скорБе опгь него ош- 
ворошишься. Въ эшо время зазвенълъ зво- 
нокъ у дверей и вошла къ нему почшенная 
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дама пожилыхъ лъшъ, съ шамей въ рюмоч- 
ку. въ сопровождени молоденькой, льшъ 
осьмнадцати; лакей въ богашой ливреБ ош- 
ворилъ имъ дверь и осшановился въ пе- 
редней. | 

«Я къ вамъ съ просьбою» произнесла да- 
ма ласковымъ шономъ, съ какимъ обыкно- 
венно они говоряпть съ художниками, Фран- 
цузскими парикмахерами и прочими людьми. 
рожденными для удовольспийял другихъ. «Я 
слышала о вантихъ дарованияхъ... (Чершковъ 
‘удивился шакой скорой своей слав). »Мнъ 
хочешся, чшобы ‘вы сняли поршрештъ съ мо- 
ей дочери.» При эшомъ.блъдное личико до- 
чери обрашилось къ Художнику. который 
если бы былъ знашокъ сердца, шо вдругъ 
бы прочелъ на немъ немногошомную исшо- 
р1ю ея: Ребяческая сптрасить къ баламъ, шо- 
ска и скука продолжишельнаго времени до 
обЪда и посл объда, желание побъгашь въ 
плашьЪ посльдней моды на многолюдномЪь 
гуляньи, нешеривливосшь увидьышь свою 
пруяштельницу для шого, чпюбы ей сказапиь : 
ахъ, милая, какъ я скучала, или объявишь, 
какую мадамъ Сихлеръ сдБлала уборку къ 
‘нлашью Княгини Б... Вошъ все, чшо вы- 
ражало лице молодой посъшишельницы, блъд- 
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ное. почши безъ выраженя, съ ошиьнкою 
какой-шо болъзненной желшизны. | 


«Я бы желала чтобы вы шеперь же при- 
нялись за рабошу » продолжала дама «мы 
можемъ вамъ дать часъ. » Чершковъ бро- 
сился къ краскамъ и кисшямъ, взяль уже 
готовый нашяпултый грунпть и устроился 
какъ слБдустъ. 


«Я васъ должна иъсколько предувълдо- 
милть» говорила лама, насчеплть моей Апешъ, 
и эшимъ облегчипть нъсколько вашъ шрудъ: 
Въ глазахь ея и даже во всъхъ чертахь ли- 
ца всегда была замъшна тшомносшь; моя 
Анешъ очень чувствишельна и признаюсь, 
я никогда не даю ей чишашь новыхъ рома- 
новъ! «Художникъ смошрълъ въ оба и неза- 
мъшилъ пи какой шомности.» «Мниъ бы хо- 
птьлось чтобы вы изобразили ее просшо въ 
семейномъ кругу. или еще лучше одну на 
чиспомъ воздухЪ въ зсяъной шфни, чтобы 
ничто пепоказывало будшо она Фдепть на 
балъ. Наши балы, должно признашьсл. шакъ 
скучны и шакъ убивають душу. что пра- 
во я иепонимаю удовольсшвая бывашь на 
нихъ.» Но на лицф дочери и даже самой 
почитенной дамьг было написано рЪфзкимия 
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чершами' чшо онЪ непропускали ни одного 
бала. 

Чершковъ былъ минушу въ размышилени, 
какъ согласить эши небольния пропивупо- 
ложносши; наконецъ рьшился избрать бла- 
_ горазумную средину. При шомъ: его прель- 
щало желанте побъдишь прудносши и во- 
сшоржесшвовать искусшвомъ, согласивъ дву- 
смысленное выражеше поршреша. `Кисшь 
бросила на полошно первый шуманъ, ху- 
дожническй хаосъ; изъ него начали дЪ- 
литься и выходишь медленно образующиеся 
чершы. Онъ приникъ весь къ своему ори- 
гиналу и уже началь уловляшь шъ неуло- 
вимыя чершы, кошорыя самому безцвът- 
ному оригиналу придаюшьъ въ правдивой 
копгБ, какой шо харакшеръ, сосшавляющий 
высокое шоржесшво исшинны. Какой-то 
_сладкй шрепешъь началь имъ одолъвашь, 
когда онъ чувешвовалъ., что наконецъ под- 
мБшилъ и можешь бышь выразишъ по, 
чшо очень ръдко удаешся выражать. Эшо 
наслаждене неизъяснимое и прогрессивно 
возвышающееся извфсшно шолько шаланщту. 
Подъ кистью его лице поршреша’ какъ буд- 
шо невольно пробрьшало шошъ колоришъ 
кошорый былъ для него самаго внезапнымъ 
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открыпиемъ; но оригиналъь началъь шакъ’ 
сильно верибщься и зфвашь передъ нимъ, 
чшо художнику еще неопышному шрудно 
было ловить урывками и многовеньями по- 
стоянное его выражене. | 

«Мнъ кажешся на первой разъ довольно.‹ 
произнесла почшенная дама. 

Боже, какъ эшо ужасно! А душа и силы 

разохошились и хошфли разгуляшься. Повф- 
сивши голову и бросивши палишру сшоялъ 
онъ передъ своею каршиною. 
. «Мизь однакожь сказали, чшо вы въ два 
сеанса оканчиваеше совершенно поршрешьъ » 
произнесла дама подходя къ каршинъ. «А 
увасъ до сихъь поръ еще шолько почши 
одинъ абрисъ, мы пруБдемъ къ вамъ завшра 
въ это же время. » | 

Молчаливо выпроводилъ своихъ госшей 
художникъ и осшался въ неприяшномъ раз- 
мышлении. Въ его шфсномъ чердакъ никто 
неперебивалъ ему, когда онъ сидЪль надъ 
своею незаказною рабошою: съ досадою 
ошодвинулъ онъ начатый поршрелть и хо- 
шъфлъ заняшься другими недокончанными ра- 
бошами. Но какъ будшо можно мысль и чув- 
сшва, проникнувише уже до души, замъс- 
шишь новыми, въ кошорые еще неуспъло 
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влюбишься наше воображене. Бросивщи 
кисшь онъ вышелъ изъ дому. 

Юносшь щасшлива птёмъ, чшо передъ нею 
бъжишъ множесшво разныхъ дорогъ, чшо ея 
живая. свЪжая душа досшупна шысячи раз- 
ныхъ наслаждений ; —и пошому Чершковъ раз- 
съялся почши въ одну минушу. Нъсколько 
червонцевъ въ карман — и чшо невовласши 
исполненной силъ юносши. Пришомъ Рус- 
ской человъкъ, а особливо дворянинъ, или 
художникъ, имъепгьсшранное свойсшво: какъ 
только завелся у него въ карманъ грошъ — 
ему все шрынъ шрава и море по колъна. 
У него осшавалось еще ошъ денегъь запла- 
ченныхъ впередъ за кварширу около шрид- 
цаши червонцевъ. И всъ эши птридцашь чер- 
вонцевь онъ спусшилъ въ одинъ вечеръ. 
Прежде всего онъ приказаль себ подашь 
объдъ отшличнъйпий, выпилъ двБ бушылки 
вина и не захоптьлъ взять сдачи, нанялъ ще- 
гольскую карешу., чшобы шолько съёздишь 
въ шеашръ находивиийся въ двухъ шагахъ 
ошъ его кварширы. угосшилъ въ канди- 
птерской шрехъ своихь пряшелей, зашелъ 
еще кое - куда и возврашился домой безъ 
копъйки въ карманЪ. Бросившись въ кро- 


вашь онъ уснулъь крЪпко, но сновидуия. 
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его были шакже несвязны и грудь, какъ 
и въ первую ночь ‚, сжималась, какъь будто 
чувсшвовала на себъ чшо-шо шяжелое ; оыъ 
увидълъ сквозь щелку своихь ширмъ 
`чшо изображеше сшарика ошдълилось ошъ 
полошна исъ выражентемъ безпокойсшва пе- 
рещишывало кучи денегъ, золошо сыпалдось 
изъ его рукъ... глаза Чершкова горфли; 
казалось его чувсшва узнали въ золошь 
шу неизъяснимую прелесшь, кошорая до шо- 
лъ ему небыла поняшна. Сшарикъ его ма- 
нилъ пальцемъ и показывалъ ему цълую го- 
РУ червонцевъ. Чершковъ судорожно прощя- 
нуль руку и проснулся. Проснувшись онъ 
подошель къ поршрешу, шрясъ его, изръ- 
залъ ножемъ всЪ его рамы, но нигдъ не на- 
ходилъ запряшанныхъ денегъ; наконецъ ма- 
хнуль рукою и ръшился рабошашь, далъ 
себъ слово не сидъьшь долго и неувлекашься 
заманчивою кисшью. Въ эшо время прЕБхала 
вчерашняя дама съ своею бльдною Анешою. 
Художникь посшавилъ на станокъ свой пор- 
трешь и на эшошьъ разь кисшь его не- 
слась быстръе. Солнечной день, ясное.освъ- 
щение дали какое-шо особенное выражене 
оригиналу и ошкрылось множесшво дошоль 
незамъченыхъ шонкосшей. Душа его загоръ- 
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лась опять напряженемъ. Онъ силцлся схва- . 


шишь мелчайнтую. почку, или чершу, да- 
же самую желшизну и неровное измъне- 
нене колориша въ лицЪ зввавшей и изну- 
ренной красавицы съ шою шочноспию , съ 
кошорою позволяюшьъ себъ неопышные ар- 
шисшы, воображаюние чию исшинна мо- 
жешъ нравишься шакже и другимъ, какъ 
нравишся имъ самимъ. Кисть его шолько 
чшо хоптьла схвашишь одно общее выраже- 
не всего целаго, какъ досадное «довольно. » 
раздалось надъ его ушами и дама подошла 
къ его поршрешу. «Ахъ, Боже мой! чшо 
эше вы нарисовали?» вскрикнула она съ до- 
садою: «Анешъь. у васъ желша; у ней подъ 
глазами как!я шо шемныя пяшна; она какъ 
будшо приняла нъсколько склянокъ миксту- 
ры. Ньтъ,’ради Бога исправше вашъ пор- 
птрепть: эшо совсёмъ не ея лице. Мы къ 
вамъ будемъ завшра въ это же время. » 
Чершковъ съ досадою бросилъ кисшь; онъ 
проклиналъ и себя, и палитру, и ласковую 
ламу, и дочь ея, и весь мръ. Голодный проси- 
дълъ онъ въ ‘своей великолЪъпной комнат 
и не имьлъ силъ принямься ни за одну кар- 
шину. На другой день всптавши рано. онъ 
схвапилъ первую попавигуюся ему рабо- 
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шу: эшо была давно начашая имъ Псишея, 
посшавилъ ее на сшанокъ, съ намърешемъ 
насильно продолжашь; въ это время вошла 
вчерашняя дама. 

‘«Ахъ, Анешъ, посмотри, посмошри сю- 
да!» вскричала дама съ радосшнымъ видомъ. 
«Ахъ какъ похоже! прелесшь! прелесть! и 
носъ, и рошъ, и брови! чмъ васъ благода- 
ришь за этопть прекрасной сюрпризъ? Какъ 
эшо мило! Какъ хорошо что эша рука не- 
много приподняша. Я вижу, чшо вы шочно 
пошъ великй художникъ , о кошоромъ мнЪ 
говорили. › 

Чершковъ сшоллъ какъ ошоропёлый, уви- 
дъвши, чщо дама приняла его Псишею за 
порптрепть своей дочери. Съ заспгнчивосптью 
новичка онъ началъ увъряшь, чшо ошимъ 
слабымъ эскизомъ хошфлъ изобразишь Пси- 
шею; но дочь приняла эшо себъ за компле- 
меншъ и довольно мило улыбнулась, улыб- 
ку раздьлила мать. Адская мысль блеснула 
въ голов Художника, чувсшво досады и 
злости подкрьпили ее и онъ рьшился этимъ 
воспользовашься. 

«Позвольше мнЪ попросишь васъ сего дня 
посидъшь немного подолъфе» произнесъ онъ 


обрашясь кЪ довольной на эшопгь разъ блон- 
. х 
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динк®. «Вы видише. что плашья я еще не 
дълалъ вовсе, потому чшо хошбль все съ 
большею шочноспию рисовать съ нашуры. » 
Бысптро онъ одфлъ свою Псишею въ косшюмъ 
ЖХ въка; шронуль слегка глаза, губы, 
просвъшлилъ слегка волосы и ошдалъ пор- 
шрешъ своимъ посъшишельницамъ. Пукъ 
ассигнащй и ласковая улыбка благодарно- 
сши были ему наградою. 

Но художникъ сшоялъ, какъ прикованный 
къ одному мвешу. Его грызла совъсшь; имъ 
овладвла ша разборчивая, мнишельная 60- 
язнь за свое непорочное. имл, кошорая чую- 
сшвуешся юношею, носящимъ въ душь бла- 
городсшво шаланта, кошорая засшавляепть 
если не исптребляшь, шо по крайней м5рв 
скрывать опть свъша птБ произведен1я, въ 
кошорыхъ онъ самъ видипгь несовершенсш- 
во, кошорая засшавляепть скорБе вышер- 
нъть презрьне всей толпы, нежели пре- 
зрън1е исшиннаго цфнишеля. Ему казалось, 
чию уже стоишь передъ его каршиною гроз- 
ный сумя и, качая головою, укоряешъ его 
въ безсптыдешвь и бездарносши. Чего бы 
онъ не далъ , чшобъ возвраптипть птолько ее 
назадъ. Уже онъ хоптвлъь бьжашь вслъдъ за 
дамою, вырвать портреттъ изъ рукъ ея, 
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разорвашь и расшопшашь его ногами, но 
какъ эшо сдълашь? Куда ищши? Онъ ие 
зналъ даже Фамил:и его посъшишельницы. `_ 
Съ эшого времени, однакожъь произошла 
въ жизни его счасшливая персмъна. Онъ 
ожидалъ, чшо безславе покроешь его имя. но 
вышао совершенно напрошивъ. Дама. зака- 
зывавшая поршрешъ, разсказала съ восшор- 
гомъ о необыкновенномъ художникЪ, и ма- 
стерскал нашего Чершкова наполнилась по- 
съшишелями, желавшими удвоить и если. 
можно удесяшеришь свое изображеше. Но 
свъжй, еще невинный ‚ чувсшвующий въ 
душЪ недоестойнымъ себя къ приняпию ша- 
кого подвига. Чершковъ. чтобы сколько ни- 
будь загладишь и искупить свос пресптуя- 
ленте, рьшился заняться со всевозможнымъ 
сшарантемъ своею работою; рьшился удво- 
ить напряжене своихъ силъ. кошорое одно 
производишъ чудеса. Но намъревя его всшръ- 
шили непредвидънныя препяшсшвя: Посу- 
шишели его, съ кошорыхъ онъ рисовалъ 
поршрешы, были большею часпию народъ 
нешерпьливый, заняшой, шороплиийся и 
пошому едва шолько кисшь его начинала 
шворишь что нибудь не совсьмъ обыкно- 
венное, какъ уже вваливался новый посъ- 
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шишель ,. преважно высшавлялъ свою голо- 


ву, горя желантемъ увидьшь ее скорфе на 
полошнЪ, и художникъ спъшилъ скорфе е- 
канчивашь свою рабошу. Время его наконецъ 
было шакъ разобрано, чшо онъ ни на одну 
минушу не могь предаться размышлению; и 
вдохновеше, безпрестанно исптребляемое при 
самомъ рожденш своемъ, наконецъ ошвыкло 
навъщашь его. Наконецъ, чшобы ускоряшь 
свою рабошу, онъ началъ заключашься въ 
извЪсшныя., опредфленныя, однообразныя, 
давно изношенныя Формы. Скоро поршрешы 
его были похожи на шЪ Фамильныя изобра- 
жевя сшарыхъ художниковъ, кошорыя шакъ 
часто можно ‘всшрёшишь во всъхъ краяхъ 
Европы и даже во всьхъ углахъ м!ра, гдъ 
дамы изображены съ сложенными на груди 
руками и держащими цвышокъ въ рукБ, а 
кавалеры въ мундир, съ’ заложенною за 
пуговицу рукою. Иногда желалъ онъ дашь 
новое. еще не избишое положенте, ошли- 
чавшееся бы оригинальностью и непринуж- 
денностью, — но увы! все непринужденное и 
легкое у поэша и художника, достаешся 
слишкомъ принужденно, и есшь плодъ ве- 
ликихъ усилмй. Для шого, чшобы дашь но- 
вое смёлое выражеше, посшигнушь новую 
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шайну въ живописи, дия эшого нужно бы- 
ло ему долго думашь, ошвративши глаза 
оштъ всего окружающаго, унесшись ошт все- 
го м!рскаго и жизни. Но на эшо у него не 
оставалось времени и пришомъ онъ слиш- 
‘комъ былъ изнуренъ дневною рабошою, что- 
бы бышь въ гошовносши приняшь вдохнове- 
не; мръ же, съ копораго онъ рисовалъ свои. 
Произведентя, былъ слишкомъ обыкновененъ 
и однообразенъ, чшобы вызвашь и возму- 
шишь воображеше. Глубокоразмьинляющее 
и вмешЪь неподвижное лице Дирекпора Де- 
паршамента, красивое, но въчно на одну 
мърку лице Уланскаго Ролмисшра, блъдное, 
съ нашянушою улыбкою Нешербургской кра- 
савицы и множесшво другихъ, уже черезъ 
чуръ обыкновенныхъ — вопть все, что каж- 
дой день мБнялось передъ нашимъ живопис- 
цемъ. Казалось, кисшь его сама пробръла 
наконець шу безцвьшносшь и ошсушсешве 
энерйи, кошорою означались его оригиналы. 

Безпресшанно мелькавпие передъ нимъ ас- 
сигнащи и золошо, наконецъ усыпили дЪв- 
сшвенныя движеня души его. Онъ безсшы- 
дно воспользовался слабосшью людей, кошо- 
рые за лишнюю чершу красошы, прибав- 
ленную Художникомъ къ ихъ изображен!ямъ, 


гошовы просшицть ему всЪ недосташки , хо- 
шя бы’ эша красоша была во вредъ самому 
сходству. 


Чершковъ наконецъ сдЪлался совершенно 


моднымъ живописцемъ. Вся ситодица обра- 
шилась къ нему; его портреты видны бы- 
ли во всъхъ кабинешахъ, спальняхъ, го- 
сшинныхъ и будуарахъ. Истинные -худож- 
ники пожимали плечами, глядя на произве- 
денНя эшого баловня могущесшвеннаго слу- 
чая. Напрасно силились они ошыскашь въ 
немь хошя одну чершу върной исшины, 
брошенную жаркимъ вдохновешемъ; — эшо 
были правильные лица, почши всегда недур- 
ные собою, пошому чшо поняпие красопты 
удержалось еще въ ХудожникЪ, но никако- 
го знаня сердца, спрасшей ; или хошя при- 
вычекъь человзка, ничего шакого, чшобы ош- 
зывалось сильнымъ развипиемъ шонкаго. вку- 
са. Иъкошорые же, знавшие Чершкова ‚ уди- 
влялись эщому сшранному собышю, пошо- 
му чшо видфли въ первыхъ его началахъ 
присудсшве шаланша, и сптарались разръ- 
шить непосшижимую загадку: какъ можешь 
‚ дароваше угаснушь въ цвфшь силъ. вмБ- 
сшо шого, чиюбы развииься въ. цолномъ 
баескъ. 
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Но эшихъ шолковъ пе слышалъ самодо- 
вольный Художникъ и величался всеобщею 
славою. пошряхивая червоицами своими и 
начиная въришь, чито все въ свьшть обыкно- 
венно и просшо, чшо ошкровения: свыше въ 
мръ не сущесшвуешь, и все необходимо 
должно бышь подведено подъ сптрогй поря- 
докъ аккурашностши и однообразя. Уже 
жизнь его коснулась шъхъ лышъ, когда все 
дышащее порывомъ сжимаешся въ человъкъ, 
когда могущесшвепный смычекъ слабъе до- 
ходишъ до души и не обвиваешся пронзи- 
шельными звуками около сердца, когда при- 
косновеше красошы уже не превращаепть 
дъвсшвенныхь силъ въ огонь и пламя, но 
всъ ошгоръвиил чувства сштановяшся доспуп- 
нъе къ звуку золоша; вслушиваюшся внима- 
шельнъе въ его заманчивую музыку и, ма- 
ло помалу, нечувсшвишельно позволяюшть 
ей совершенно усыпишь себя. Слава не мо- 
жешъ насышишь и дашь паслажденя шому, 
кошорый укралъ ее, а не заслужилъ; она 
производниоть посшоянный шрепепгь шолько 
въ досшойномъ ея. И пошому всь чувсшва 
и -порывы его обрашились къ золошу. 304о- 
по сдьлалось его спрасшью ‚, идеаломъ, 
сшрахомъ, наслажденемъ, цьлцо. Пуки ас- 
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сигнацй росли въ сундукахъ его. И какъ 
всякой, кошорому досшаешся эптопгь сшраш- 
ной даръ, онъ началь становиться скуч- 
нымъ, недосшупнымъ ко всему и равнодуш- 
нымъ ко всему. Казалось онъ гошовъ былъ 
_ преврашишься въ одно изъ шьхъ сшранныхъ 
сущесшвъ, кошорые иногда попадаюшся въ 
м1ръ, на кошорыхъ съ ужасомъь глядишь 
исполненный энергии и сшрасши человъкъ 
и которому они кажушся живыми . шЪълами, 
заключающими въ себъ мершвеца. Но одна- 
ко же одно собыпие сильно пошрясло его и 
дало совершенно другое направление его жи- 
зни. | 

Въ одинъ день онъ увидълъ на сшоль сво- 
_емъ записку, въ. кошорой Академя Худо- 
жесшвъ просила его. какъ досшойнаго ея 
члена, пруБхашь дашь суждене своё о 
новомъ присланномъ изъ Ишал!и произведе- 
ни, усовершенсшвовавшагося птамъ Русскаго 
_ Художника. Эшошъь Художникъ былъ одинъ 
изъ прежнихъ его шоварищей, кошорый 
ошъ раннихъ лЪъитъ. носилъ въ себъ сшрасшь 
къ искусшву; съ пламенною силою шружен- 
ника погрязъ въ немъ всею душею своею-и 
дая него ошорвавшись ошъ друзей, оптъ род- 
ныхъ, ошъ милыхъ привычекъ, бросился 
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безъ вслкихъ нособй въ неизвьсшную зем- 
лю; шерпълъ бфдносшь, унижене, даже 
голодъ. но съ р5дкимъ самоошверженгемъ . 
презрфвши все, былъ безчувситвенъ ко всему, 
кромъ своего милаго искусшва. 

Вошедши въ залу нашелъ онъ шолпу по- 
съшишелей , собравшихся передъ каршиною. 
Глубочайшее безмолве, какое р5дко бы- 
ваешъ между многолюдными цънишелями, 
на эшопъ разъ царсшвовало всюду. Черш- 
ковъ принявши значительную. Физтогном!ю 
’ знашока, приближился къ каршинъ; но, Бо- 
же, что онъ увидъль! 

Чисшое , непорочное, прекрасное, какъ 
невъсша, сшояло передъ нимъ произведенле 
Художника. И хошь бы какое нибудь видно 
было въ немъ желане блеснушь, хошя бы 
даже извинишельное пицеславте, хошя бы 
мысль о шомъ, чиобы показашься черни; — 
Никакой, никакихъ! Оно возносилось скром- 
но. Оно было просшо, невинно, божесшвен- 
но, какъ шаланшъ, какъ геми. Изумишель- 
но прекрасныя Фигуры группировались не- 
принужденно, свободно. не касаясь полош- 
на и, изумленныя сшолькими усптремленны- 
ми на нихъ взорами, казалось сшыдаливо о- 
пусшили прекрасныя рёсницы. Въ чершахь 
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божесшвенныхъ лицъ дышали ШБ шайныя 
явлеН!я, кошорыхъь душа не умъешь, не. 
знаешъ пересказашь другому; невыразимо 
выразимое покоилось на нихъ; — и все эшо 
было наброшено шакъ легко, шакъ скромно- 
свободно, чшо. казалось было плодомъ ми- 
нутшнаго вдохновешл Художника, вдругъ 
осънившей его мысли. Вся каршина была 
— мгновене; но шо мгновен1е, къ кошоро- 
му вся жизнь человъческая — есть одно при- 
готовлене. Невольныя слезы гошовы были 
покаптитшься по лицамъ посътиптелей , окру- 
жившихъ каршину. Казалось всъ вкусы, всъ 
дерзк!я, неправильныя уклонен!я вкуса сли- 
лись въ какой-шо безмолвный гимнъ боже- 
сшвенному произведеню. Ненодвижно., съ 
ошверсшымъ ршомъ сшоялъь Чершковъ пе- 
‚редъ каршиною и наконецъ, когда мало по 
малу посъшишели и знашоки зашумъли и 
начали разсуждашь о досшоинсшвЪ произве- 
деня, и когда наконецъ обрашились кь не- 
му съ просьбою объявишь свон мысли, онъ 
пришелъ въ себя; хошьлъ приняшь равно- 
душный обыкновенный видъ, хошЪълъ ска- 
запть обыкновенное пошлое суждеше зачер- 
сшвфлыхъ художниковъ: чшо произведене 
хорошо и въ художникЪъ видънъ шзланшъ, 
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но желательно, чиобы во многихъ мсшахъ 
аучше была выполнена мысль и ошдЪака — 
‚но рёчь умерла на усшахъ его, слезы и рьь 
дания неспиройно вырвались въ ошвъшь и 
онъ какъ безумный выбъжалъ изъ залы. 

Съ минушу неподвижный и безчувсшвен- 
ный сшоялъ онъ посреди евоей великолъи- 
ной масшерской. Весь сосшавъ, вся жизнь 
его была разбужена въ одно мгновеше, какъ 
будто молодосшь возврашилась къ нему, 
какъ будшо пошухиия искры шаланша вспых- 
нули снова. Боже! и погубишь шакъ безжа- 
лосшно всЪ лучише годы своей юносши, ис- 
пребить, погасишь искру огня, можешъ 
бъипь шепльвшагося въ груди, можешь бышь. 
развившагося бы шеперь въ величи и кра- 
соптБ, можешь быпть шакже исторгнувшаго 
бы слезы изумленя и благодарносши! И по- 
_губишь все эшо, погубить безъ всякой жа- 
лосши! Казалось какъ будшо въ эшу мину- 
пту ожили въ душь его шъ напряженя и 
порывы. кошорые нЪкогда были ему знака- 
ми. `Онъ схвашилъ кисшь и приблизился къ 
холсшу. Пошъ усиля просшупилъ на его ии- 
це, весь обрашился онъ въ одно желаше и, 
можно сказапть, загорблся одною мысл!ю: 
ему хот лось изобразишь ошнадшаго Анге- 
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тела. Эша идея была болъе всего со- 
гласна съ состояшемъ его души. Но увы! 
‚Фигуры его, позы, группы, мысли, ложи- 
лись принужденно и несвязно’ Кисшь 
его и воображенте слишкомъ уже заключи- 
лись въ одну мърку и безсильный порывъ 
пресшупишь границы и оковы, имъ самимъ 
на себя наброшенныя, уже ошзывался не- 
правильноспию и ошибкою. Онъ пренебрегъ 
ушомишельную длинную лфсшницу посше- 
пенныхъ свфдЪн!Й и первыхъ основныхъ за- 
коновь будущаго великаго. Въ досадз онъ 
‚ принялъ прочь изъ своей комнашы всф шру- 
ды свои, означенные мершвою блъдносшью 
поверхносшной моды, заперъ дверь, не ве- 
лълъ никого впускашь къ себъ и занялся, 
какъ жарюмй юноша, своею рабошою. Но, 
увы' на каждомъ шагу онъ былъ осшановли- 
ваемъ незнамемъ самыхъ первоначальныхъ 
сшихй; просшой, незначуцпий механизмъ 0- 


хлаждалъ весь порывъ и сшоялъ непереско- | 


чимымъ порогомъ для воображения. Иногда 
осъиллъ его внезапный призракъ великой 
мысли, воображене видфло въ шемной пер- 
спекшивь., чшо-шо шакое, чшо схвашивши 
и бросивши на полотно можно было сдъ- 
лашь необыкновеннымъ и вмЪспь досшуп- 
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нымъ для всякой души, какая шо звЪзда чу- 
_ деснаго. сверкала въ не ясномъ шуманъ егомы- 
слей, пошому чшо онъ шочно носилъ въ себъ 
призракъ шаланша; но Боже! какое нибудь 
незначущее услов1е, знакомое ученику, ана- 
шомическое мершвое правило и мысль за- 
мирала, порывъ безсильнаго воображения цъ- 
пенфлъ нерасказанный,  неизображенный; 
кисшь его невольно обращалась къ зашвер- 
женнымъ Формамъ, руки складывались на 
одинъ заученный манеръ, голова несмъла 
сдълашь необыкновеннаго повороша., даже 
самыя складки плашья ошзывались вышвер- 
женнымъ и нехопгьли повиновашься и дра- 
пировашься на незнакомомъ положени штъала. 
И онъ чувсшвовалъ, онъ чувсшвовалъ, и ви- 
дълъ эшо самъ! Пошъ кашился съ него гра- 
домъ, губы дрожали и послЪ долгой паузы, 
во время кошорой буншовали внушри его 
всь чувсшва; онъ принимался снова, но въ 
шридцапть слишкомъ лышъ шруднЪе изучапть 
скучную лфсшницу шрудовъ правилъ и ана- 
шомш. еще птруднЪе постигнуть по вдругъ, 
чпто развиваешся медленно и даешся за дол- 
"я усилия, за велик!я напряжения, за глубо- 
кое самоотшвержеше. Наконецъ онъ узналъ шу 
ужасную муку, которая какъ поразиптельное 
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исключене являешся иногда въ природь, . 


когда шаланшъ слабый силишся выказашься 
въ превышающемъ его размЪрь и не можешь 
выказашься, ту муку кошорая въ юноше 
раждаешь великое , ‘но въ перешедшемъ за 
грань мечтаний обращается въ безплодную 
жажду. шу сшрашную муку, кошорая дъз- 
лаешъ человька способнымъ на ужасныя 
злодън1я. Имъ овладъла ужасная зависшь, 
зависшь до бъшенсшва. Желчь проспгупала 


у него налицЪ, когда онъ видЪлъ произведенге _ 


носившее печашь шаланша. Онъ скрежешалъ 
зубами и пожираль его взоромъ василиска. 
Наконець въ душЪ его возродилось самое 
адское намьреше, какое когда либо пишалъ 
человъкъ и съ бышеною силою бросился онъ 
приводишь его въ исполнеше. Онъ началъ 
скупашь все лучшее, чшо полько производило 
художесшво. Купивши каршину дорогою цз- 
ною, осторожно приносилъ въ свою комнашу 
_и събъшенстшвомъ шигра на нее кидался, 
рвалъ, разрывалъ ее, изрьзывалъ въ куски 
и шопшалъ ногами сопровождая ужаснымъ 


смъхомъ адскаго наслаждешя. Едва шолько _ 


появлялось гдЪ нибудь свъжее произведеше 
дышущее огнемъ новаго шаланша онъ упо- 
шреблялъ всь усилия купишь его во чпто бы 
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по ни сшало. Безчисленныя собранныя имъ 
богашсшва доставляли ему вс средства 
удовлешворяшь этому адскому желанию. Онъ 
развязаль всБ свои золотые мышки и рас- 
крылъ сундуки. Никогда ни одно чудовище 
невъжесшва не исшребило столько прекрас- 
ныхъ произведен сколько исшребилъ эшошъ 
свиръпый мсшишель. И люди, носившие въ себъ 
искру Божественнаго познания, жадные. одно- 
го великаго. были безжалосшно. безчеловъч- 
но лишены пъхъ свящтыхъ прекрасныхъ про- 
изведеши, въ кошорыхъ великое искусшво 
приподняло покровъ съ неба и показало че- 
ловъку часть исполненного звуковъ исвящен- 
ныхъ шайнъ его же внупгрепнлго м!ра. Нигдъ, 
ни въ какомъ уголкЪ немогли они сокрьышться 
оптъ его хищной спрасши, незнавшей никакой 
пощады. Его зоркий, огненный глазъ проникалъ 
всюду и находнаъ даже въ заброшенной пы- 
ли слБдъ художесшвенной кисши. На всъхъ 


аукщюонахъ , куда шолько показывался оНЪ.. 


всякой заранъе ошчалвался въ пртобръше- 
ни  художесшвеннаго создания. Казалось 
какъ будшо разгнъванное небо нарочно по- 
слало въ мръ этшошъ ужасный бичь желая 
ошняшь у него всю его гармонио. Эша 
ужасная страсть набросила какой-шо 


10 
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сшрашный колоришъ на его лице: На немъ 
всегда почши была разлиша желчь; глаза 
сверкали почпти безумно; нависпувния бро- 
ви и въчно перерезанный морщинами лобъ 
придавали ему какое-шо дикое выражение 
и ошдъляли его совершенно ошъ спокой- 
ныхъ обишаптелей земли. 

Къ счаспию мпра и искусшвъ шакая на- 
пряженная и насильсшвенная жизнь не могла 
долго  продолжашься; разм5ръ сшрасшей 
былъ слишкомъ неправиленъ и колосаленъ 
для слабыхъ силъ ея. Припадки бъшенсшва 
и безум1я начали оказывашься чаще и нако- 
нецъ все эшо обрашилось въ самую ужа- 
сную болфзнь. Жесшокая горячка, соединен- 
ная съ самою бысшрою чахошкою овладьли 
имъ шакъ свирЪпо, чшо въ шри дня оста- 
валась опъ него одна шфнь шолько. Къ 
этому присоединились всЪ признаки безна- 
дежнаго сумашесшвя. Иногда нъсколько че- 
ловъкъ немогли удержашь его. Ему начали 
чудиться давно. забышые. живые глаза не- 
обыкновеннаго поршреша и шогда бъшен- 
сшво его было ужасно. Весь люди, окружав- 
ине его посшель, казались ему ужасными 
поригрешами. Поршрепь эшошъ двоился 
чешверился въ сго глазахь и наконецъ ему 
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чудилось, что всБ ствны были увъшаны 
эшими ужасными порттрешами. успремив“ 
шими ва него свои неподвижные, живые 
глаза. Сшрашные порптрешы глядьли на нве- 
го съ ношолка. съ нолу и въ добавокъ онъ 
видълъ, какъ комнаша разширлиась и про- 
должалась просшраннзе чшобы болье вмЪ- 
сшить этихъ неподвижиыхъ глазъ. Докнюръ, 
принявший на себя обязанность его поль- 
зовашь и уже нъ5сколько насльышавиийся 
о странной его истори, старался всзми си- 
лами оптыскашь шайное оптиошене между 
грезившимися ему привидънйями и произше- 
сшвтями его жизни, но ничего немогъ успьшь. 
Больной ничего непонималъ и нечувсшвовалъ, 
кромЪ своихъ шерзанй и пронзишельнымъ 
невыразимо-раздпрающимъ голосомъ кричалъ 
и молилъь чшобы приняли опть него неотра- 
зимый порпгрешь съ живыми глазами, ко- 
шораго мьсшо онъ описывалъь съ сшран- 
ными для безумнаго подробносшями. Напра- 
сно упошребляли всЪ сшаран!я чшобы опты- 
скашь этошъ чудный поршрешь. Все было 
перерылто въ дом5., но поршрепть неоптыски- 
вался. Тогда больной приподнимался съ без- 
покойстшвомъ и оплшь начиналъ описывашь 
его мъсшо съ шакою шочносшью, которая 
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показывала присудсшв!е яснаго и проница- 
пельнаго ума; но вс поиски были пицет- 
ны. Наконецъ Докпоръ заключилъ., что эшо 
было больше ничего кромБ особенное явале- 
не безумя. Скоро жизнь его прервалась 
въ послъднемъ, уже безгласномъ порывЪ сшра- 
дан!я. Трупъ его былъ сшрашенъ. Ничего пто 
же немогли найши оптъ огромныхъ его бо- 
гашсшвъ, но увидьвши изрЪзанные куски 
шЪхъ высокихъ произведений искусшва, ко- 
порыхъ цвна превышала милтоны, поняли 
ужасное ихъ упошреблене. 


| $ И. 


Множество карешъ, дрожекъ и колясокъ 
сшояло передъ подъЪздомъ дома, въ кошо- 
ромъ производилась аукщюонная продажа ве- 
щей одного изъ шёхъ бохашыхъ любишелей 
искусшвъ, которые сладко продремали всю 
жизнь свою погруженные въ зехиры и аму- 
ры. которые невинно прослыли мецената- 
ми и просшодушно издержали для эшаго 
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мил1оны накопленные ихъ основательными 
отцами, а часто даже собсшвенными преж- 
ними шрудами. Длинная зала была напол- 
нена самою песптрою шолпою посъшишелей 
налешьвшихъ, какъ хищныя питицы, на не- 
прибранное лиБло. ‘Тушъ была цзлая Фло- 
шил!я Русскихь Купцовъ изъ госшиннаго 
двора и даже шолкучаго рынка въ синихь 
нвмецкихъь сюршукахъ. Видъ ихъ и Физю- 
гномя была здъсь какъ-шо шверже, воль- 
нъе и неозначалась шою пришорною услуж- 
ливоспИю, которая шакъ видна въ Рус- 
скомъ купць. Они вовсе нечинились, не 
смошря на шо, чшо въ этой же залъ нахо- 
дилось множесшво шфхъ значишельныхъ Ари- 
сшокрашовъ, передъ кошорыми они въ дру- 
гомъ иъсшЪ гошовы были своими поклонами 
смесши пыль, нанесенную своими же сапо- 
гами. ЗдЪсь они были совершенно развязны, 
щунади безъ церемонш книги. и каршины 
желая узнашь доброму товара и сиъло пе- 
ребивали цьну. набавляемую Грахами-знанпто- 
ками. Эдьсь‘быми иноге необходимые посЪ- 
шишеди аукдюновь, посшановивцие каж- 
дый день бывать вь немъ вмфсшо завтрака; 
Арисшократы - знапюки, почишаюнцие обя- 
занносщью ыеудусшииь сиучая умножишь 
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свою коллекцию и не находивиие другаго за- 
няпия опть 19 до 1-го часа; наконець шь 
благородные господа, кошорыхъь плашья и 
карманы чрезвычайно худы, которые явля- 
ются ежедневно безъ всякой корысшолюби- 
вой цъли. но единсшвенно чшобы посмот-. 
рьышь чъмъ что кончишся, кшо будешь да- 
вапь больше, кшо меньше, кшо кого пе- 
ребъепть и за кмъ чшо осшанешся. Мно-. 
жесшво каршинъ разбросано было совер- 
шенно безъ всякаго шолку: Съ ними были 
перемьшаны и мебели, и книги съ вензелями 
прежняго владъшеля, кошорый вЪрно не- 
имЪлъ похвальнаго любоцышсшва вЪ нихъ 
заглядывашь. Кишайскмя вазы, мраморныя 
доски для сшоловъ, новыя и сшаринныя ме- 
бели съ выгнушыми линёями, съ грифами 
сФинксами и львиными лапами, вызолочен- 
ныли безъ позолоты , люсшры, кенкеты-все 
было навалено и вовсе не въ`‘шакомъ по-_ 
рядкБ. какъ въ магазинахъ. Все предсптавля- 
ло какой шо хаосъ искусшвъ. Вообще ощу- 
‚ щаемое нами чувсшво при ‘вид аукц!она 
сшранно: въ немъ все ошзываешся чемъ пто 
похожимъ на погребальную процессю. Залъ, 
въ кошоромъ онъ производишся всегда какъ 
то мраченъ; окна загроможденные мебелями 
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и каршинами, скупо изливающъ свъитъ; без- 
молве разлипое на лицахъ всъхъ и голоса: 
сшо рублей, рубль и двадцашь копъекъ! 
чешыьресша рублей пяшдесяшъь копъекъ, про- 
‚ шяжно вырываюниеся изъ усшъ, какъ-шо 
дики для слуха. Но еще болъе производипть 
впечашльня погребальный голосъ Аукцю- 
нисша, посптукивающаго молошкомъ и ошш- 
вающаго панихиду бЪднымъ, шакъ сшранно 
всшрьшившимся здЪсь, искусшвамъ. 
Однакоже аукцонъ еще не начинался; по- 
съшишели разсмапгривали разныя вещи, на- 
бросанныя горою на полу. Между шъмъ не- 
большая шолпа осшановилась передъ однимъ 
поршрешомъ: на немъ былъ изображенъ 
старикъ съ шакою сшранною живосшью 
глазъ. чшо невольно приковалъ къ себъ ихъ 
вниман!е. Въ художникБ нельзя было непри- 
знашь исшиннаго шаланша, произведене 
хошя было неокончено., но однакоже носило 
на себь рьзюй признакъ могущесшвенной 
кисши; но при всемъ шомъ эша сверхъ 
есшесшвенная живосшь глазъ возбуждала 
какой-шо невольный упрекь художнику. 
Они чувсшвовали чшо эшо верхь исшинны, 
что изобразишь ее въ шакой сшепени мо- 
жепть шолько генй, но чшо этошь гений уже 
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слишкомъ дерзко перешагнулъ границы воли 
человъка. Внимане ихъ прервало внезапное 
восклицанте одного, уже нъсколько пожилыхъ 
лъить посъшишеля. «Ахъ, эшо онъ!» вскри- 
кнулъ онъ въ сильномъ движенши и непод- 
вижно вперилъ глаза на поршрешъ. Такое 
восклицан!е наптурально зажгло во всБхъ лю- 
бопышсшво и нъкошорые изъ разсмашри- 
вавшихъ никакъ неушерпъли чтобы неска- 
запь оборошившись къ нему: «Вамъ вЪрно 
изв5сшно, чшо нибудь объ эшомъ поригрешь. » 

«Вы неошиблись» ошвЪчалъ сдълавший не- 
вольное восклицане. Точно. мнЪ болъе не- 
жели кому другому извЪешна Исшория эша- 
го поршреша. Все увъряешь меня, чшо 
онъ должень бышь шошъ самый. о ко- 
шоромъ я хочу говоришь. Такъ какъ я за- 
мъчаю чшо васъ всхьъ иншересуешь о 
немъь узнашь, шо я шеперь же гошовъ 
н5сколько удовлешворишь васъ.» «Цосьти- 
шели наклонешемъ головы изъявили свою 
благодарносшь и съ болышою внимашель- 
‚ носпию пригошовились слушашь. 

«Безъ сомнъи!я немногимъ изъ васъ» шакъ 
началъ онъ» извъешна хорошо ша часшь го- 
рода, кошорую называюить Коломной. Ха- 
ракшерисшика ея ошличаешся ръзкою` осо- 
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бенносттью ошъ другихъ частей города. Нра- 
вы. заняпия, сосшоян1я, привычки жишелей 
совершенно отличны опть прочихъ. Здъсь ни. 
чшо не похоже на сшолицу, но виъсшв съ 
эшимъ не похоже и на провинщальный 
городокъ пошому чшо раздробленносшь мно- 
госшоронней и если можно сказашь циви- 
зированной жизни проникла и сюда, и оказа- 
изсь въ шакихъ шонкихъ мелочахъ. каюмя 
можешь шолько родишь многолюдная сшо- 
лица. Тушъ совершенно другой свфшъ; 
и въБхавши въ уединенныя коломенскя 
улицы вы кажешся сльшите какъ осшав- 
ляюшъ васъ молодые желашя и порывы. 
Сюда незаглядываешъ живишельное, радуж- 
ное будущее. Здьсь все шишина и ошстав- 
ка. Здесь все чшо осло оптъ движения сто- 
лицы. И въ самомъ дълЪ сюда переззжаютъь 
ошсшавные чиновники, которыхъ пансюонъ 
пепревышаешъ пяши сошъ рублей въ годъ; 
вдовы жившия прежде мужними шрудами’; 
небогатые люди имвющие пряшное знаком- 
сшво съ сенашомъ и пошому осудивиие себя 
здъсь на цвлую жизнь; выслуживиияся ку- 
харки, шолкающигясл цълый день на рынкахъ, 
болшающия вздоръ съ мужикомъ въ мЪлочной 
лавкЪ и забираюцля каждый день на 5 копеекъ 
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кохею и на 4 копейки сахару; наконецъ весь 
шопгь разрядъ людей, кошорый я назову 
непельнымъ. которые съ своимъ плашьемъ 
лицемъ., волосами имъюшькакую-шо шусклую 
пепельную наружносшь. Они похожи на 
съринькой день, когда солице неслъпиптъ сво-. 
имъ яркимъ блескомъ, когда шоже буря не 
свищешъ, сопровождаемая громомъ, дождемт. 
и градомъ, но просшо когда на небъ бы- 
ваешъ ни се, ни шо: съешся пгуманъ и ошни- 
маепгь всю рёзкосшь у предмешовъ. Лица 
эшихъ людей бываюшъ какъ-шо изъ красна- 
рыжевантые, волосы шо же красновашые ; 
глаза почши всегда безъ блеска; плашье ихъ 
шоже совершенно машовое и предсшавляентъ 
шошъ мушный цвЪъшъ, кошорый происхо- 
дипшъ когда смышаепгь всз краски вмсшЪ, 
и вообще вся ихь наружносшь совершенно 
матовая. Къ эшому разряду можно причи- 
слишь ошсшавныхь шеашральныхъ камель- 
динеровъ, уволенныхъь пяшидесяпильшнихъ 
ТишулярныхъСовъшниковъ; опошавныхъ пи- 
шомцевъ марса съ 200 рублевымъ пенслономт, 
выколошымъ глазомъ и раздушою губою. 
Эши люди во все безспрасшны: имъ все 
шрынь-шрава: Идушъ они совершенно нео- 
бращая вниман!я ни на каюя предметы, 
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молчапть — совертенно недумая ни очемъ. Въ 
комнашь ихь шолько кровашь и пипоФъ 
чисшой, русской водки, которую они одно- 
образно сосушъ весь день безъ всякаго емз- 
лаго прилива въ головъ, возбуждаемаго силь- 
нымъ приемомъ, какой обыкновенно любишъ 
задавашь себЪ по воскреснымъ днямъ моло- 
дой Нъмецюй ремесленникъ, эшошъь сшу- 
деншъ мъщанской улицы, одинъ владью- 
иий шрошуаромъ за двЪнадцашь часовъ ночи. › 

Жизнь въ КоломнЪ всегда однообразна: рЪд- 
ко гремитъ въ мирныхъ улицахъ кареша. кро- 
мъ развЪ той, въ кошорой Фздятъ актеры и 
кошорая звономъ, громомъ и бряканьемъ сво- 
имъ смущаешьъ всеобщую шишину. — ЗдЪсь 
всф почши пъшеходы. Извощикъ рЪдко, дъни- 
во. и почши всегда безъ съдока. волочишся ша- 
ща вмЪъситБ съ собою сфно для своей скромной 
клячи. Цъна кварширъ рЪдко досшигаепгь 
птысячи рублей; ихъ больше ошъ 15 до 90 и 
50 руб. вь мьсяцъ, не считая множесшва 
угловъ, кошорые ошдающся съ 'ошоплетемъ 
и комемъ за чешыре съ полшиною въ м5сяцъ. 
Вдовы-чиновницьг получаюния пенстонъ, самыя 
солидныя обишашельницы этой часши. Они 
ведупгь себя очень хорошо, мешуштъь доволь- 
но чисшо свою комнашу и говоряпть съ свои- 
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ми сосъдками и пртяшельницами о дороговиз- 
нв говядины, картофеля и капусты; при 
нихъ находишся очень часшо молоденькая 
дочь, молчаливое безгласное существо. впро- 
чемъ иногда довольно миловидное; при нихъ 
находится птакже довольно гадкая собаченка 
и старинные часы съ печально постукиваю- 
щимъ масшникомъ. Эши-шо чиновницы за- 
нимающъ лучиие ошдъленя ошъ двадцаши 
до тридцапи, а иногда и до сорока рублей. 
За ними слБдуюптъ актеры, кошорымъ жалло- 
ванье не позволяешъ выъхашь изъ Коломны. 
Это народъ свободный, какъ всЪ аршисшы 
живущие для наслажденя: Они сидя въ сво- 
ихъ халашахъ или выпточиваюпть изъ косши 
какия нибудь бездълки, или починиваюптъ пи- 
сшолепть., или клеяшъ изъ каршона ка- 
кя нибудь полезныя для дома вещи, или 
играюпть съ пришедшимъ пряшелемъ въ ша- 
шки, или каршы и шакъ проводяшъ ушро; 
тоже дьлаюптъ ввечеру. примъшивая къ это- 
му часто пуншъ. Посль эшихъ шузовъ, эшо- 
го арисшокрашсшва Коломны, слЪдуепть не- 
обыкновенная дробь и мълочь; и длл наблю- 
дателя также шрудно сдълашь перечень 
всьмъ лицамъ, занимающимъ разные углы и 
закоулки одной комнашы, какъ поименовапть 
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все пюмножесиево насвкомыхъ, кошорое заро- 
ждаешся въ старомъ уксусь. Какого народа 
вы мамъ ие всшръшише! Сшарухи, кошорыя 
моляшся, старухи котерыя пьянсшвующь , 
сшарухи, копорыя нъяиствуюнть и моляшся 
вмБсшБ, старухи, кошорыя неребиваюшся 
иепосшижимыми средсшвами, какъ муравьи 
шаскаюшь съ собою сшарыя шрянья и бълье 
онть Калинкина мосша до Толкучаго рынка 
_съ швмъ, чпюбы продашь его шамъ за пяш- 
надцашь копъекъ. Словомъ весь жалкш и 
несчастный осадокъ человъчесшва. 
Есшесшвенное дъло, чшо эшопть народъ 
нерпишуъ иногда’ большой недосшашокъ, не. 
даюний возможносши весши ихъ обыкновен- 
ную, бъдную жизнь: Они должны часпо дь- 
лать экситренные займы, читобы вьигушашь- 
ся изъ своихъ обспояшельсшвъ. Тогда нахо- 
дяшся между ними шаке люди, которые но- 
сяпгъ громкое назван1е капишалисшовъ и мо- 
гупть снабжашь за разные проценшы, всегда 
почши непомърные, суммою ошъ двадцаши 
до сша рублей. Эши люди мало по малу со- 
сшавляюпть сосшоян!е, которое позволяепгъ 
завесшись иногда собсшвеннымъ домикомъ. 
Но на эшихъ росшовщиковъ вовсе не было 
похоже одно сшранное сущесшво, носившее 
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Фамилию Пешромихали. Былъ ли онъ Грекъ, 
или Армянинъ, или Молдаванъ — этого никпто 
не зналъ, но по крайней мърБ чершы лица его 
были совершенно южные. Ходилъ онъ всегда 
въ широкомъ Азашскомъ плашье, былъ вы- 
сокаго росша, лице его было шемно-оливко- 
ваго цвьша, нависнувипя черные съ просвдью 
брови ишаке же усы придавали ему нъсколько 
страшный видъ. Никакого выражения нельзя 
было замъитишь на его лицЪ: —оно всегда по- 
чши было неподвижно и предсшавляло сптран- 
ный коншраспть своею южною рьзкою Физ!1о- 
гном!ей съ пепельными обишашелями Колом- 
ны. Пепромихали вовсе не былъ похожъ на 
‚ помянушыхъ росшовщиковъ эшой уединенной 
часши города. Онъ могъ выдашь сумму какую 
бы шолько ошъ него ни пошребовали , нашу- 
рально что за шо и проценшы были шоже 
необыкновенны. Вешсхй домъ его со множе- 
сшвомъ присшроекъ находился на Козьемъ 
болошЪ. Онъ былъ бы не шакъ дряхлъ, еспть- 
ли бы владълецъ его сколько нибудь разорил- 
ся на починку, но Четромихали не дълалъ 
рьшишельно ни какихъ издержекъ. Весь ко- 
мнапты его выключал небольшой лачужки, ко- 
шорую онъ занималъ самъ, были холодныя 
кладовыя, въ кошорыхъ кучами были набро- 
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саны ФарФоровыя, золошыя, яшмовыя вазы. 
вслкой хламъ, даже мебели, которыя прино- 
сили ему въ залогъ разныхъь чиновъ и званй 
должники, пошому чшо Пешромихали не 
пренебрегалъ ничемъ, и не смошря на шо 
чиго давалъ по сотиЪ шыслчъ, онъ шакже го- 
шовъ былъ служишь суммою непревьннавшею 
рубля. Сшарое негодное бълье, изломанные 
стулья, даже изодранные сапоги — все гошовъ 
онъ былъ приняшь въ свои кладовыя, и ни- 
ший см5ло адресовался къ пему съ узелкомъ 
въ рукБ. Доромя жемчуги, обвивавпие мо- 
жешъ бышь прелестшнъйшую шею въ м!ръ, 
заключались въ его’ грязномъ желЪзномъ сун- 
дукъ. вмъешв съ сшаринною шабакеркою пя- 
шидесяши-льшней дамы, вмепть съ д1адемою 
возвышавшеюся надъ алебасшровымъ лбомъ 
красавицы и бри.манптовымъ персшнемъ б5д- 
наго чиновника, получившаго его въ награду 
неушомимыхъ своихъ шрудовъ. Но нужно за- 
мъшишь, что одна пюлько слишкомъ крайняя 
пужда засшавилла обращашься къ нему. Его 
услов1я были шакъ шягосшны. чпто опбивали 
всякое желане. Но сшраннъе всего. чшо съ 
перваго разу проценшы казались не очень ве- 
лики. Онъ посредсшвомъ своихъ сшранныхъ 
и необыкновенныхъ выкладокъ расположилъ 
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шакимЪъ непоняшнымъ образомъ чшо они ро- 
сли у него страшною прогресслей и даже 
контрольные чиновники не могли проник- 
нушь эшаго непосшижимаго правила, пуБмъ 
болье, чшо оно казалось основаннымъ на за- 
конахъь сшрогой машемашической исшины; 
они видъли явно приувеличеше итога, но ви- 
дъли шоже. чшо въ эшихъ вычетахъ нъшъ 
‚ никакой ошибки. Жалосшь, какъ и веъ дру- 
ля сшрасши чувсшвующаго человъка. ни- 
когда недосшигала къ нему, и никаюя моль- 
бы не могли преклонишь его къ ошсрочкъ 
или къ уменьшен!ю плашежа. Нъсколько разъ 
находили у дверей его окосшБниьвшихъ ‘ошъ | 
холода несчасшныхъ сшарухъ, кошорыхъ по- 
‚ синъвине лица, замерзнувине члены и мер- 
швыя вышянушыя руки казалось и по смер- 
ши еще молили его о милосши. Эшо возбу- 
ждало часшо всеобщее негодоване и поли- 
ця нъсколько разъ хошъла разобрать вни- 
‚ машельнъе поспгупки эшаго сшраннаго чело- 
взка, но Кваршальные Надзирашели всегда 
умъли подъ какими нибудь предлогами ук.ло- 
нишь и предспавипть дъло въ другомъ видъ, 
не смошря на шо чшо они гроша не полу- 
чали ошъ него. Но богашсшво имешь ша- 
кую сшранную силу, чшо. ему в5ряшъ жкакъ 
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государсшвенной ассигнац!и.. Оно не показье 
ваясь можешь невидимо двигашь всъми какъ 
рабольиными слугами. Эшо сшранное суще- 
сшво сидЪло поджавши подъ себя ноги на 
почернъвшемъ диван принимая недвижно 
просишелей, слегка шолько мигнувши бровью 
въ знакъ, поклона; и ничего неможно было 
ошъ него услышашь лишияго или посшорон- 
няго. Носились однакожъь слухи, чшо буд- 
шо бы онъ иногда давалъ деньги даромъ не 
шребуя возвраша., но шолько шакое пред- 
лагалъ услове, чшо всъ бъжали оптъ него ‘съ 
ужасомъ и даже самыя болшливыя хозяйки 
не имвли силъ пошевелить губами, чшобы 
пересказашь ихъ другимъ. Ть же, кошорые 
имфли духь приняшь даваемыя имъ деньги, 
желптвБли, чахли и умирали не смъя ошкрышь 
шайны, 

Въ эшой часши города имфлъ небольшой 
яомикъ одинъ художникъ, славивш!йся въ 
тогдашнее время своими дъйсшвинтельно пре- 
красными произведенями. Эшоштъ художникъ 
былъ ошецъ мой. Я могу вамъ показашь нъ- 
сколько рабоштъ его, выказывающихъ рьши- 
ллельный. шаланшъ. Жизнь его была самая 
безмящшежная. Эшо былъ шошъ скромный на- 
божный живописецъ, каке шолдько жили во 
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времсна религ1озныхъ среднихъ въковъ. Онъ 
могъ бы имъшь большую извъситносшь и на- 
жишь болышое сосшоян!е, естьли бы ръшил- 
ся заняшьея множесшвомъ рабошъ, которыя 
предлагали ему со всъьхъ сшоронъ; но онъ лю- 
билъ болъе занимашься предмептами религтол- 
ными и за небольшую цфну-взялся росписашь 
весь иконосшасъ приходской церкви. Часто 
случалось ему нуждашься въ деньгахъ. но 
никогда не рьшался онъ прибъгнупть ‘къ ужас- 
ному росшовщику, хошя имълъ всегда впе- 
реди возможносшь уплашишь долгъ, попому 
что ему сшоило шолько присъсшь и напи- 
сашь нъсколько порптретовъ — и деньги бы- 
ли бы въ его карманъ. Но ему шакъ жалко 
было ошорвашься ошъ своихъ заняпий, шакъ 
грустно было разлучишься хошя на время 
съ любимою мыслью, чшо онъ лучше гошовъ 
былъ нЪъсколько дней просидъшь голоднымъ 
въсвоей комнашф. И на чшобы онъ всегда ръ- 
шился, есшьли бы не имълъ спграстно люби- 
мой имъ жены и двухъ дьшей, изъ кошорыхъ 
одного вы видише шеперь передъ собою. 
Однако же одинъ разъ крайность его шакъ 
увеличилась, чпто онъ гошовъ уже былъ ишши 
къ Греку, какъ вдругъ внезапно распросшрани- 
лась въсшь, что ужасной роспювщикъ нахо- 
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дился при смерти. Эшо происшеспие его по- 
_разило и онъ уже гошовт. былъ приписать 
его нарочно посланнымъ свыше для воспре- 
пяптсптвовашя его намвреню, какъ всшръ- 
тилъ въ евияхъ своихь запыхавшуюся сша- 
руху. исправлявшую при росптовникз при 
разныя должности : кухарки, дворника и ка- 
мердипера. Старуха совершенно ошвыкшая 
говорить находясь при своемъ сшранномъ 
господинЪ, глухо пробормошала нъсколько не- 
связныхъ оптрывистыхъ словт, изъ кошо- 
рыхь ошецъ мой могъ шолько узнашь, чпто го- 
сподинъ ся имъепгь въ немъ крайнюю нужду 
и просилъ его взять съ собою краски и ки- 
сти. Ошецъ мой пе могъ придумать на чиго 
бы онъ могъ бышь ему нуженъ въ шакое вре- 
мя и при шомъ еще съ красками и кисшами, 
но побуждаемый любопьышешвомъ схвашилъ 
свой ящикъ съ живописнымъ приборомъ и 
ошправился за сшарухою. 

Онъ насилу иогъ продрашьсл сквозь шолпу 
нищихъ обсптупившихъ жилище умиравшаго 
ростовщика и пишавшихъ себл надеждою. 
чито авось либо наконецъ передъ смершшо ра- 
скаеттся эшопть гръышникъ и раздасшъ малую 
часть изъ безчислениаго своего богашства. 
Онъ вошелъ въ небольшую комнату и уви- 
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дълъ прошянувшееся почши во всю длину ея 
итБло Аз!апща которое онъ припалъ было за 
умершее, шакъ оно вышянулось и было не- 
нодвижно. Наконецъ высохшая голова его при- 
поднялась и глаза его шакъ страшно усшре- 
мились, что ошецъ мой задрожалъ. Пепроми- 
хали сдълалъ глухое восклицане и наконецъ 
произнесъ: «Нарисуй съ меня поршреттъ!» 
'Отецъ мой изумился шакому ептраниому же- 
лантю; онъ началъ предсшавалшь ему, что 
пеперь уже не время объ эшомъ думать, что 
онъ долженъ отвергнуть вслкое земное жела- 
нте, чито уже немного минушъ осталось жишь 
‚ему и потому пора помыслить © прежнихъ 
своихъ двлахъ и принесши покалнге Всевьшт- 
нему.`«Я не хочу ничего; нарисуй съ менл 
поршрешт ! » произнесь швердымъ голосомъ 
Непромихали; при чемь лице его покрылась 
такими конвульстями, что отецъ мой върно 
бы ушелъ есшьли бы чувсшво весьма извини- 
_пельное въ художникЪ, пораженномъ необы- 
кновеннымъ предмешомъ для кисши пе оста- 
новило его: Лице росшовщика именно было 
одно ‘изъ птьхъ, которые сосшавляюптъ кладъ 
для аршисша. Со сшрахомъ и вмъсш в съ ка- 
кимъ-шо шайнымъ желантемъ поспавилъ онъ 
холсшъ за неимьшемъ сптанка къ себъ на ко- 
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аъни и началърисованть. Мысль употробишь 


‘послЪ эшо лице въ своей каршинЪ, гдЪ хо- 


пълъ онъ изобразишь одержимаго бъсами, 
кошорыхъ изгоняешъ могущесшвенное слово 
Спасишеля., эша мысль заставила его уси- 
лишь свое рвеше. Съ поспъьшноспию набро- 
салъ онъ абрисъ и первыя шьни, опасаясь ка- 
ждую минущу, чшо жизнь ростовщика вдругъ 
перервешся, пошому чшо смершь уже ка- 
залось носилась на устахъ его. Изръдка 


_шолько онъ издавалъь хрипъне и съ безпо- 


_- 


койсшвомъ усшремлялъь сптрашный взглядъ 
свой на каршину; наконецъ чпо-по подобное 
радосшти мелькнуло въ его глазахъ, при ‘видъ 
какъ чершы его ложились на полошно. Опа- 
саясьежеминушнозажизньего, отецъ мой нре- 
жде всего ршился заняться окончашельною 
ошдълкою глазъ. Эшо былъ предмешъ самый 
шрудный, пошому чшо чувсшво въ нихъ’ изо- 
бражавшееся было совершенно необыкновен- 
но и невыразимо. Около часу шрудился онъ 
возд нихь и наконецъ совершенно схвашилъ 
пюпть огонь, `кошорый уже пошухалъ въ его 
оригиналЪ. Съ шайнымъ удовольсшвтемъ онъ 
ошошелъ ‘немного подалъе ошъ’` каршины, 
чшобы лучше разсмопгръшь ее, и съ ужасомъ 
ошскочилъ ошъ нее увидъвъ живые глядлиие 
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на него глаза. Непосшижимый сшрахъ овла- 
дълъ имъ въ шакой сшепени, что онъ швыр- 
нувъ палитру и краски, бросилсл къ дверямъ; 
но странное, почти полумеритвое шфло ро- 
сшовщика приподнялось съ своей кроваши и 
схвашило его пощею рукою приказывая про” 
должашь рабошу. Ошецъ мой клялся и кре- 
сшился. чшо не сшанепъ продолжать. Тогда 
это ужасное существо повалилось съ’ своей 
кровати, шакъ, чшто его косши засптучали, со- 
брало всБ свои силы, глаза его блеснули жи- 
восшью. руки обхвашили ноги моего отца и 
онъ ползая цьловалъ полы: его плашья и умо- 
лялъ дорисовашь порптрешъ. Но ошецъ былъ 
неумолимъ и дивился шолько силЪ его воли 
перемогшей самое приближене смерти. На- 
конецъ ошчаянный Першомихали выдвинулъ 
съ необыкновенною силою изъ подъ кровапи 
сундукъ и страшная куча золота грянула 
къ ногамъ моего ошца; видя и шушьъ его пе- 
преклонносшь, онть повалился ему въ ноги и 
цълой пошокъ заклинаний полилсл изъ его 
молчаливыхъ дошолЪ устшъ. Невозможно было 
нечувсшвовашь какого-шо ужаснаго, и даже 
если можно сказать ошврапиительнаго со- 
страдан1я. «Добрый человъкъ! Божий чело- 
въкъ! Хрисшовъ человькъ! » говорилъ съ вы- 


— 168 — 
ражешемъ ошчаян{я эшошь живой скелешъ. 
«Заклинаю шебя маленькими дъшьми швон- 
ми, прекрасною женою, гробомъ ошца швоего, 
кончи поршрешь съ меня! еще одинъ часъ 
шолько посиди за. нимъ! Слушай я шебъ объ- 
явлю одну шайну.» При эшомъ смершная 
баъдносшь начала сильнфе просшупашь на 
‘лицз его. «Но шайны эптой никому не объяваяй 
ни женъ, ни дьшаямъ швоимъ, а не по и шы 
умрешъ и они умрушъ и всБ вы будеше ие- 
счасшны. Слушай, если шы шеперь не сжа- 
лишся, шо уже больше не стану просишь. 
Посль смерши я долженъ ипипи къ шому кь 
копторому бы я не хопгблъ ипипи. Тамъ я дол- 
женъ вышерпьшь муки, о какихъ шебъ и во 
сн не слышалось; но я могу долго еще не 
ишши къ нему, до шъхъ поръ покуда споипть 
земля наша, есшьли цы шолько докончищь 
поршрешьъ мой. Я узналъ чшо половина жизни 
моей перейдет въ мой поршрешъ, есшьли 
шолько онъ будешь сдъланъ искуснымъ жи- 
вописцемъ. Ты видишь чшо уже въ глазахъ 
осталась часть жизии; она будешь и во всъхъ 
чершахъ, когда пы докончишъ. И хошя итъло 
мое згибнешъ. но половина жизни моей оспа- 
нешся на земль и я убъгу на долго еще ошъ 
мукъ. Дорисуй! дорисуй! дорисуй! »... крича-. 
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ло раздирающимъ и умирающинъ голосомъ 
‘эшо сшранное сущесшво. Ужасъ’ еще болъе 
овладълъ моимъ ошцомъ. Он» слышалъ какъ 
поднялись его волоса оштъ эшой ужасной шай- 
ны и выронилъ кисшь, кошорую было уже 
поднллъ шронушый его мольбами. «А, шакъ 
шы не хочешь дорисовашь меня?» произнесъ 
хрипящимъ голосомъ Пешромихали. «Такъ 
возьми же себъ поршрешъ мой: я шебъ его 
дарю.» При сихъ словахъ чшо-шо въ родъ 
сшрашнаго смъха выразилось на усшахъ его; 
жизнь казалось еще разъ блеснула въ его чер- 
шахъ и чрезь минушу предъ нимъ осшался 
сини шрупъ. Ошецъ не хошзаъ пришронушь- 
ся къ кисшямъ и краскамъ рисовавшимъ эши 
богоошсшупныя чершы и выбъжалъ изъ ком- 
нашы. 

Читобы ‘развлечь непряшныя мысли нане- 
`сенныя эшимъ происшесшиемъ онъ долго 
ходилъ по городу и ввечеру возврашился до- 
мой. Первый предмештъ попавнийся ему въ 
масшерской егобылъ писанный имъ поршрешь 
росшовщика. Онъ обрашилсл къ. женъ, къ 
женщин прислуживавшеи на кухнЪ, къ двор- 
нику, но всъ дали ршишельный ошвъшъ, 
чию никто не приносилъ поршреша и даже 
не приходилъ во время его ошсушсцийя. Эшо 
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заставило его минуту задумашься. Онъ при- 
близился къ поршрешу и невольно ошвра- 
шилъ глаза свои проникнушый ошвраще- 
н1емъ къ собсшвенной рабошф. Онъ приказалъ 
его сняшь и вынесть на чердакъ, но при всемъ 
шомъ чувсшвовалъ какую-шо странную шя- 
госшь, присушсшве шакихъ мыслей, кошо- 
рыхъ самъ пугался. Но болъе всего поразило 
‚ его когда уже онъ дегъ въ посшелю, слъдую- 
щее, почши невБрояшное происшесшве: онъ 
видъль ясно какъ вошель въ его комнашу 
Пептромихали и осшановился передъ его 
кроватью. Долго глядълъ онъ на него сво- 
ими живыми глазами. наконецъ началъ пред- 
`лагашь ему шакя ужасныя предложеня, ша- 
кое адское направлен1е хопгьлъ дашь его ис- 
куссшву, чшо ошецъ мой съ болъзненнымъ 
сшономъ схвашился съкроваши проникнушый 
холоднымъ попомъ, несшерпимою шяжестшью 
на душв и вмъсшБ самымъ пламеннымъ 
негодован!емъ. Онъ видьлъ какъ чудное изо- 
бражен1е умершаго Пепромихали ушло въ 
раму поптреша, кошорый висвлъ снова передъ 
нимъ на сшфнЪ. Онъ рышился въ шошъ же 
день сжечь это прокляшое произведене рукъ 
своихъ. Какъ шолько зашопленъ былъ ка- 
` минъ, онъ бросилъ его въ разгоръвиийся огонь 
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и съ шайнымь наслажденемъ видълъ какъ 
лопались рамы на которыхъ нашянупть былъ 
холсшЪ. какъ шипьли еще не высохпёя кра- 
ски; наконецъ куча золь одна шолько оста- 
лась отъ его сущесшвовантя. И когда начала 
она улешашь легкою пылью въ шрубу, каза- 
лось какъ будшо неясный образъ Пептроми+ 
хали улешфлъ вмъсиг6 съ нею. Онъ почув- 
сшвовалъ на душ какое-шо облегчеше. Съ 
чувсшвомъ выздоровъвшаго ошъ продолжи- 
шельной болфзни оборошился онъ къ углу 
комнашы, гдЪ висьль писанный имъ Образъ, 
чтобы принеспть чисптое покаяне и съ ужа- 
сомъ увидьлъ, чито передъ нимъ сшоялъ шопъ 
же поршрешъ Петшромихали, коптораго глаза 
казалось еще болъе получили живости, шакъ 
чшо даже дъши испусшили крикъ взглянув- 
ши на нето. Эпюо чрезвычайно поразило моего 
отца. Онъ ршился ошкрыпшться во всемъ свя- 
щеннику нашего прихода и просишь у него 
совъша, какъ поспгупилть въ эшомъ необыкно- 
венпомъ дфлЪ. Священникъ былъ разсуди- 
птельной человъкъ и кромъ шого преданнный 
съ шеплою любовлю своей должносши. Онъ 
немедленно явился по первому призыву къ 
‘моему опцу, кошораго уважалъ какъ досшой- 
нъйшаго прихожанина. Ошецъ не счишалъ 
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даже нужнымъ ошводишь его въ сшорону и 
рышился шупть же при машери моей и дъ- 
нтяхъ расказапть ему это непосптижимое про- 
исшесшве. Но едва шолько произнесъ онъ 
первое слово, какъ машь моя вдругъ глухо 
вскрикнула и упала безъ чувсшвъ на полъ. 
„Лице ея покрылось страшною блъдносшью, 
усша осшались неподвижны ошкрыпты и всЪ 
чершы ея исковеркались судорогами. Ошецъь 
и священнйкъ подбъжали къ ней и съ ужа- 
сомъ увидъли. что она нечаянно проглошила 
десяшокъ иголокъ, которыя держала во ршу 
Пришедпий докпторъ объявилъ чшо это было 
неизаЪчимо: иголки остановились у нее въ 
гор4Ъ., друте прошли въ желудокъ и во вну- 
птренносшь и машь моя скончалась ужасною 
смертью. | . 
Эшо произшесшве произвело. сильное влуя- 
не на всю жизнь моего ошца. Съ эшаго вре-. 
мени какая-шо мрачносшь овладвла ‘его ду- 
шею. Ръдко онъ чемъ-нибудь занимался, все- 
гда ночши осшавался безмолвнымъ и убъгалъь 
всякаго сообщества, Но между шьмъ ужас- 
ной образъ Пешромихали съ ‘его живыми. 
глазами сшалъ преслъдовашь его неоплучнъе 
и часто ошецъ мой чувсшвовалъь приливъ 
шакихъ ошчаянныхт, свиръпыхъь мыслей, ко- 
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торыхъ невольно содрогался самъ. Все шо 
что улегаешся, какъ черный осадокъ во глу- 
бинЪ человвка испгребляешся и выгоняешся 
воспишантемъ, благородными подвигами и ли- 
цезрьшемъ прекраснаго, все эшо онъ чув- 
сшвовалъь возмущавшимся и безпресшанно 
силившимся выйши въ наружу и развишься 
во всемъ своемъ порочномъ совершенсшвъ. 
Мрачное сосшоян!е души его именно было 
таково чптобы засшавить его ухватиться 
заэшу черную сптгоропу человъка. Но я дол- 
женъ замъшишь что сила харакшера опща 
моего была безпримфрна; власшь, копорую 
онъ бралъ надъ собою и надъ сшрасшями 
была непосшижима, его убъжденя были 
шверже гранипта и чиъ сильнфе было иску- 
шене шъмъ онъ болъе рвался проптивустша- 
вишь ему несокрушимую силу души своей. 
Наконецъ обезсильвъ опть эшой борьбы онъ 
рышился излишь и обнажишь всего себя въ 
изображен всей повъеши своихъ сптраданий 
шому же священнику. который всегда почти 
доспавляль ему исцфлеше размышаяющими 
своими ръчами. Это было въ началь осени; 
день былъ прекрасный; солице сллло какимъ- 
шо свъжимъ осепнимъ свъиюомъ; окна на- 
шихъ комнапть были ошворепы; ошецъ мой 
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СИДБЛЪ СЪ досшойнымъ священникомъ въ ма- 
сшерской; мы играли съ брашомъ въ комна- 
шЪ, кошорая была рядомъ съ нею. Обь эши 
компашы были во вноромъ эшажЪ сосшавляв- 
шемъ антресоли нашего маленькаго дома. 
Дверь въ масшерской была нЪсколько рас- 
шворена; я какъ шо нечаянно заглянулъ въ 
ошверсице, видълъ чшо ошецъ мой придви- 
нулся ближе къ священнику и услышалъ да- 
же какъ онъ сказалъ ему: наконецъ я ошкрою 
‘всю эшу шайну... Вдругъ мгновенный крикъ, 
засшавилъ меня оборошинться: браша моего 
не было. Я подошелъ къ окну и — Боже! я 
никогда не могу забышь эшаго происшествия: 
на мосшовой лежалъ облитый кровью шрупъ 
моего браша. Играя онъ вЪрно какъ нибудь 
_ неосторожно перегнулся чрезъ окошко и 
упалъ безъ сомныл головою внизъ, пошому 
чшо она вся была размозжена. Я никогда не 
позабуду эшаго ужаснаго случая. Ошецъ мой 
_сшоялъ неподвиженъ передъ окномъ, сложа 
накресшъ руки и поднявъ глаза къ небу. 
Священникъь былъ проникнунть сшрахомъ, 
вспомнивъ объ ужасной смерши моей маше- 
ри и самъ шребовалъ опть опща моего. чшо- 
бы онъ хранилъ эту ужасную шайну. 
Послъ эшого отецъ мой ошдалъ меня въ. 
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Корпусъ, гдЪ я провелъ все время своего 
воспиптания, а самъ удалился въ монастырь 
одного уединеннаго городка, окруженнаго пу- 
сшынею, гдЪ бъдный съверъ уже предсша- 
влялъ пюлько дикую природу. и норжестшвен- 
но принллъ санъ монашеский. Вс шяжкя 
обязанносши эшаго званя онъ несъ съ ша- 
кою покорностью и смиренемъ, всю шру- 
женическую жизнь свою опъ велъ съ шакимъ 
смиреншемъ соединенпымъ съ эншузазмомъ 
и пламенемъ Въры., чшо повидимому пре- 
сшупное не имъло воли коснуться къ нему. 
Но страшный имъ же начершанный образъ 
съ живыми глазами преслъдовалъ его и въ 
эшомъ почши гробовомъ уединени. Игуменъ 
узнавши о необыкновенномъ шаланигь ошца 
моего въ живописи, поручилъ ему украсить 
церковь нъкошорыми образами. Нужно было 
видить съ какимъ высокимъ религтознымъ 
смиреншемъ шрудился онъ надъ своею рабо- 
шою въ сшрогомъ посшЪъ и молишвь въ глу- 
бокомъ размышлеши и уединенти души при- 
угоповлялся онъ къ своему подвигу. Не- 
ошлучно проводилъ ночи надъ своими свя- 
щенными изображениями и ошъ шого мо- 
жепть бышь ръдко найдеше вы произведе- 
нш даже значишельныхъь художниковъ ко- 
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шорые носили бы на себъ печашь шакихъ 
исшинно Хриспианскихь чувсшвъ и мыслей. 
Въ его праведникахь было шакое небесное 
спокойсшв!е, въ его кающихся шакое душев- 
ное сокрушене, какгя я очень ръдко вспр%- 
чалъ даже въ каршинахъ извьешныхъ Ху- 
дожниковъ. Наконецъ всъ мысли и желан:е 
его устремились къ шому, чтобы изобразипть 
божественную машерь, крошко просшираю- 
щую руки надъ молящимся народомъ. Надъ 
эшимъ произведешемъ шрудился опъ съ ша- 
кимъ самоотверженемъ и съ шакимъ забве- 
н1емъ себя и всего м!ра, чшо часть спокой- 
сшвия, разлишаго его кистью въ чершахъ 60- 
жесшвенной покровиптельницы мгра, казалось 
перешла въ собсшвенную его дущу. По край- 
ней м5р сшрашный образъ росшовщика пе- 
ресталъ навъщашь его и поритрепть пропалъ 
неизвъстно куда. 

Между птьмъ воспишаше мое въ Корпусь 
окончилось. Я былъ выпущепъ офицеромъ, но 
къ величайшему сожальнию обсшояшельсшва. 
не позволили мнЪ видьшь моего ошца. Насъ 
ошправили шогда же въ дьисшвующую ар- 
м1ю, копюрая по поводу объявленной войны 
Турками находилась на границь. Не буду на- 
дофдашь вамъ разсказами о жизни проведен- 


Шт 


ной много среди походовъ, бивакъ и жаркихъь 
схвашокъ ; довольно сказашь, чио шруды 
опасносши и жаркй климашъ измнили ме- 
ня совершенно. Такъ, что знавипе `меня пре- 
жде, неузнавали вовсе. Загоръвшее лице, огром- 
ные усы, и хриплый` крикливый голосъ при- 
дали мыь совершенно другую Физюгномно. Я 
былъ весельчакъ, пе думалъ о завшрешнемъ, 
любилъ выпорожнишь лишнюю бушымлку съ 
шоварищемъ, болшашь вздоръ съ смазливень- 
кими дъвчонками, ошпусшишть съ просша глу- 
посшь, словомъ былъ военный безпечный че-_ 
ловъкъ. Однако жъ какъ шолько окончилась 


хампанм, я почелъь первымъ долгомъ навтЪ- 
сшить. ошца. 0: | 
... Когда. цодъъхаль я къ уединенному мона- 
сшырю. ‘мною овладьло, сшраиное чувство, 
какого прежде я. никогда не. испышывалъ, я 
чувсшвовалъ, что я еще. свазанъ съ однимъ 
сущесшвомъ, ‘мпо есшь еще чшо-шо непол- 
ное. въ моемъ состоянии. .Уединенный мона- 
сшырь посреди природы. блъдной, обнажен- 
ной. навелъ на меня какое-то шишическое 
забвеше и далъ сшранное, неопредъленное на- 
правленше моимъ мыслямъ. Какое обыкновен- 
но мы чувсшвуемъ въ глубокую осень, когда 
дисптья шумялуь подъ нашими ногами. надъ 
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головами ни лисша, черныя вЪшви сквозяптъ 
р5дкою съшью, вороны каркаюпть въ далекой 
выщин$ и мы невольно ускоряемъ свой шагъ 
какъ бы стараясь собрать разсъявиияся мы- 
сли. Множесшво деревянныхъ почернфвшихъ 
‘ирисптроекъ окружали каменное’ строеше. Я 
всптупилъ подъ длинныя м5сшами прогнивиия, . 
позельнъвпия мохомъ галлереи, находивиия 
ся вокругъ келмй, и спросилъ монаха ошца 


`Григоря. Эшо было имя которое ошецъ мой 


принялъ по всшуплени въ монашеское зване. 
Мнъь указали его келью., Никогда не позабуду 
произведеннаго имъ на меня впечатльня. Я 
увидълъ сшарца, на блёдномъ изнуренцомъ 
лицз кошораго не присушсшвовало казалось 
ни одной чершы. ни одной мысли.о земномъ. 


Глаза его привыкиие быть усшремленными 


\ 


къ небу получили птоптъ безспграсшный, про- 
никнушпый не здъшнимъ огнемъ видъ, ко- 
шорый въ минушу шолько вдохновеная осъ- 
нлепъ художника. Онъ сидълъь передомною 
неподвижно какъ свяшой, глядяний съ 
полошна, на кошорый перенесла его рука 


художника, на моляцийся народъ; онъ каза- 


лось вовсе не замъьшилъ меня, хошя глаза 
его были обращены къ шой сшоронЪ ошкуда 
я вошелъ къ нему. Я не. хошблъ еще ош- 


\ 
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крьшься и пошому`попросилъ у него просто 
благословен1я какъ пушешесшвующий молель- 
щикъ, но каково было мое удивлеше, когда 
онъ произнесъ: «Здравсшвуй, сынъ мой, Ле- 
онъ! › Меня эшо изумило: я десяши льшъ еще 
разсшался съ нимъ; ‘пришомъ меня не узнава- 
ли даже шъ, кошорые меня видъли не шакъ 
давно. «Я зналь что шы ко мнв прибу- 
дешъ» продолжалъ онъ. «Я просилъобъэшомъ 
Пречисшую Дъву и Св. Угодника и ожидалъ 
шебя съ часу на часъ, пошому чшо чувствую 
близкую кончину и хочу шебь ошкрышь ва- 
жную шайну. Пойдемъ, сынъ мой, со мною и 
прежде помолимся!» Мы вошли въ церковь и 
онъ подвелъ меня къ большой каршинъ изо- 
бражавшей Божшю Машерь благословляющую 
‘народъ. Я былъ пораженъ глубокимъ выра- 
жен1емъ божесшвенносши въ Ея лицЪ. Долго 
` лежалъ онъ повергшись передъ изображешемъ 
и наконецъ послЪ долгаго молчаня и размы- 
шленя вышелъ вмъсшф со. мною. 

ПослЪ шого ошецъ мой разсказалъ мнЪ все 
по чшо вы сейчась ошъ меня слышали. Въ 
исшинну его я върилъ пошому, чшо самъ 
быль свидьшелемь многихъ  печальныхъь 
: случаевь нашей жизни. «Теперь я разскажу 
шебь сынъ мой» прибавидъ онъ посль эшой 
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истори! «по, что мнЪ открылъ видъяный 
мното святой, неузнанньти среди. многолюд- 
наго народа пикъмъ кромъ меня. копгораго 
‘милосердый Создатель сподобилъ такой не- 
изглаголанной своей благости.» При эптомъ 
оттецъ мой сложилъ руки и устремилъ глаза 
къ небу, весь отданный Ему всфмъ своимъ 
_бъыиттемъ. И я наконецъ усльипалъ по. что 
сей часъ гоптовлюсь разсказайть вамъ. Вы не 
должны удивляпться странноспги его ручей: 
я увпидълъ, что онъ находился въ помъ со- 
стояниг души, копторое овладзваепть человт- 
комъ. когда оиъ испьлтываепь сильныя не- 
стерпимыя несчаспил; когда желая собратть . 
всю силу, всю желъзную силу души и не 
находя сб довольно мощного. весь повергает- 
ся въ Религю; ‘и чьмь сильнъе гнъышъ сго 
песчаспй, птъиъ пламенизе его духовныя 
созерцания и молиптвьг. Онъ уже НС ПОХОДИПТЪ 
’-на пюго птихаго размьппляющаго опипельни- 
ка ‚ который какъ къ желанной пристани 
причалиль къ своей пусптынь съ желантемъ 
отдохнуть опть жизни и съ Хрисптанскимъ 
смиренемтъ молипться Тому. къ Которому онъ_ 
сталъ ближе и доступнве; напроптивъ того 
онь сптановиптся чъмъ по исполинскимъ. Въ 
немъ не. угаснуль пылъ души, но напропиивъ 
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сшремишся и вырывается съ большею си- 
лою. Онъ шогда весь обрашился въ религюз- 
ный пламень Его голова вЪчно наполнена 
чудными снами. Онъ видипть па каждомъ ша- 
гу видьшя и слышипть ошкровеня; мысли 
его раскалены; глазъ его уже ‘не видишь, 
ничего принадлежащаго землъ; всъ движенл, 
слдешая вВчнаго усптремлентя къ одному. ис- 
полнены эншуз1азма. Я съ перваго раза замъ- 
шилъ въ немъ эшо сосшояше и упоминаю о 
немъ пошому.читобы вамъ неказалисьслишкомь 
удивишельными шв рьчи, копорыя я ошь 
него услышалъ. «Сынъ мой» сказалъ онъ мнъ 
посл долгаго. почши неподвижнаго усшре- 
мленя глазь своихъ къ небу. «Уже скоро. 
скоро приблизишся шо время, когда иску- 
сишель рода человвческаго, Аншихристъ, на- 
родится въ мръ. Ужасно будешь эшо вре- 
мя: оно будешъ передъ концемъ м!ра. Опъ 
промчишся на конъ гиганшб и великя по- 
шерпяшъ муки шъ, копорыя осшанушся вЪр- 
ными Хрисшу. Слушай сынъ мой: уже давно. 
хочепгь народишься Аншихрисптъ, но не мо- 
жешъ, пошому чшо долженъ родишься сверх" 
есшесшвеннымъ образомъ; а въ мръ нашемъ 
все усшроено Всемогущимъ шакъ, чшо совер- 
шаешся все въ есшесшвенномъ порядкБ и 
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ношому ему никаюмя силы, сынъ мой, не по- 
могушъ прорвашься въ мръ. Но земля' наша 
прахъ предъ Создашелемъ. Она по Его зако- 
намъ должна разрухпашьсл и съ каждымъ 
днемъ законы природы будуштъ сшановипться 
слабъе и ошъ шого границы удерживаюния 
сверхъесшесшвенное приступнъе. Онъ уже и 
шеперь нарождаешся, но шолько нъкошорая 
часшь его порываешся показашься въ мъ. 
Онъ избираешь для себя жилищемъ самаго 
человЪка и показывается въ шъхъ людахъ, 
опть кошорыхь уже кажешся при самомъ ро- 
ждени ошшашнулся ангелъ и они заклейме- 
ны сшрашною ненависшьтю къ людямъ и ко 
всему, чшо есть созданге Творца. Таковъ-шо . 
былъ шопгь дивный росшовщикъ, кошораго 
дерзнулъ я окаянный изобразишь пресшуп- 
ною своею кисшью. Эшо онъ, сынъ мой, эшо 
былъ самъ Аншихрисшъ. Если бы моя пре- 
сшупная рука не дерзнула его изобразить, 
онъ бы, удалился и исчезнулъ, пошому чшо 
не могь жишь доле шого шфла въ кошо- 
ромъ заключилъ себя. Въ эшихъ ошвраши- 
пельныхъ живыхъ глазахь удержалось бъ- 
совское чувсшво. Дивись сынъ мой ужасно- 
му могущесшву бъса. Онъ во все силишся 
‘проникнушь: въ наши дьла, въ наши мысли 


— 185 — 
и `даже въ самое вдохновеше художника. 
Безчисленны будушъ жершвы этаго адскаго 
духа, живущаго невидимо безъ образа на зе- 
мл$. Эшо ‘шоптъь черный духъ, который вры- 
ваешся къ намъ даже въ минушу самыхъ чи- 
сшыхъ и свяшыхъ помышленй. О если бы 
моя кисшь не осшановила своей адской ра- 
бошы., онъ бы еще болъе надълалъ зла и 
нъитъсилъ человъческихъ нрошивусшанть ему. 
Пошому,-чито онъ именно выбираепть шо вре- 
мя, когда величайшля несчаспия посшигаюшьъ 
насъ. Горе. сынъ мой, бъдному человъчесшву! 
Но слушай, что мнъ ошкрыла въ часъ свя- 
шаго видъная Сама Божия Машерь. Когда я. 
шрудился надъ изображенемъ пречисшаго 
лика Дъвы Марш, лилъ слезы покаяня о 
моей прошекшей жизни, и долго пребывалъ 
въ посш% и молишвЪ чшобы бышь досшой- 
нъе изобразить божесшвенныя чершы ея, я 
былъ посъщенъ, сынъ мой, вдохновешемъ, я 
чувсшвовалъ, чшо высшая сила осънила ме- 
ня иангелъ возносиХь мою грьшную руку, я 
чувсшвовалъ какъ шевелились на мнЪ волоса 
мои и душа вся шрепешала, О сынъ.- мой! 
°за эшу минушу я бы шысячи взялъ мукъ на 
‘себя. И я самъ дивился шому чшо изобра- 
зила кисшь моя. Тогда же предсшалъ мнЪ 
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во енъ Пречиетый ликъ Дъвы — ия узналъ 
чпто въ награду моихъ шрудовь и молишвъ 
сверхъесшественное сущесптвован!е этаго де- 
мона въ поршрешь будеттъ не вЪчно, чшо 
если кшо шоржесшвенно объявипть его исшо- 
рю по исшечени пяшидесяти лЪъшъ въ пер- 
вое новолуше, шо сила его погаснетъ и 
разсъешся яко прахъ и чшо я могу тебъ 
передашь эшо передь моею смерпию. Уже ` 
тридцашь иъшъ, какъ онъ сь шого време- 
ни живелтъ; двадцашь впереди, помолимся 
сынъ мой!» При эшомъ онъ повергнулся на 
колБни и весь преврашился въ молишву. 
Признаюеь, я внушренно вс® эши слова при- 
писывалъ распаленному его воображентю, воз-_ 
двигнушому безпресшаннымъ посшомъ и мо- 
яишвами и пошому изъ уважения не хоптБлъ 
дъиать какого нибудь замъчания, или сообра- 
женя, Но когда яувидълъ какъ онъ поднялъ 
къ небу изсохиия свои руки, съ какимъ глу- 
бокимъ сокрушенемъ молчалъ онъ уничшо- 
женный въ себЪ самомъ, съ какимъ невыра- 
зимымъ умилентемъ молилъ о шфхъ, кошорые 
не въ силахъ были прошивишься адскому 
обольспишелю и погубили все возвышенное 
души своей, съ какою пламенною скорбию 
просшерся онъ, и по лицу его лились гово- 
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ранил слезы, и во всъхъ чершахъ его выра- 
зилось одно безмолвное рыданте, — о! птогда 
я не въ силахъ былъ предаться холодному 
размышленю и разбирать слова его. Н»- 
сколько лъить прошло посль его смерши. Я 
не върилъ эшой исшори и даже мало ду- 
малъ о ней; но никогда не могъ ее никому 
пересказашь. Я не знаю ошъ чего эшо было. 
но шолько я чувсшвовалъ всегда чишо - шо 
удерживавшее меня оштъ шого. Сегодня безъ 
всякой цфли зашелъ я на зукщонъ и въ пер- 
вой разъ разсказаль исшоршю эшаго необы- 
кновеннаго поршреша — шакъ чшо я не- 
вольно начинаю думашь не сегодня ли шо но- 
волуне, о кошоромъ говорилъ ошецъ мой, по- 
шому что дъйсшвишельно съ шого времени 
‘прошло’ уже 20 ль. 

Тупть разсказывавпий осшановился и слу- 
шашели, внимавиие ему съ неразвлекаемымъ 
учаспиемъ, невольно обрашили глаза свои къ 
сшранному поршрешу и къ удивлению сво- 
ему замъшили, чшо глаза его вовсе не сохра- 
няли шой сшранной живости. которая шакъ 
поразила ихъ сначала. Удивление еще болъе 
увеличилось, когда чершы сшраннаго изобра- 
женя почши нечувсшвишельно начали исче- 
зашь, какъ исчезаешть дыхане съ чисшой сша- 
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ли. Чшо-шо мушное осшалось на полоших.. 
И когда подошли къ нему ближе, шо увидф- 
ли какой-шо незначунй пеизажъ. Такъ, чшо 
иосъшишели уже уходя долго недоумъвали 
дъйсшвишельно ли они видъли шаинсшвен- 
ный поршрешъ, или эшо была мечша и пред- 
сшавилась мгновенно глазамъ ушружденнымъ 
долгимъ разсмашривашемъ сшаринныхъ кар- 
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НА СОСТАВЛЕНЕ МАЛОРОССИИ. | 
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НА СОСТАВЛЕНГЕ МАЛОРОССТИ. (“) 


Т. Какое ужасно-ничитожное время пред- 
сттавляетъ для Россй ХШ ввкъ! Сотни 


мелкихъ Государстшвъ единовьрныхъ, одно- 


(*) Эекизъ этотъ составляль введее къ Исторги Малорос- 
си; но такъ жакъ вся первая часть Нсторм Малорогси пе- 
редълана вивсе, то онъ остался заштатнымъ и пом’ыцается 
здЪсь какъ совершенно отдъльная статья. — 
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племенныхъ, одноязычныхъ, означенныхъ 
однимъ общимъ харакшеромъ, и кошорыхъ 
казалось пропивъ воли соединяло родсшво — 
эти мелкля Государешва шакъ были между 
собою разъединены, какъ рЪдко случается 
съ разнохаракшерными народами. Они были 
разъединенны не нависшью ‚ сильныя сшра- 
сши не досягали сюда, ни посшоянною По- 
лишикою — савдешвтемъ непреклоннаго ума 
и познан!я жизни. Эшо былъ хаосъ браней за 
временное, заминушное, браней разрушишель- 
ныхъ, пошому чшо онЪ мало по малу изве- 
ли народный харакшеръ, едва начинавиий 
принимашь ошличишельную  Физогномю 
при сильныхъ Норманскихъ Князьяхъ. Рели-. 
гия , кошорая болЪе всего связываепть и обра- 
зуешъ народы, мало на нихъ дъйсшвовала. 
Религя не срослась  шогда итьсно съ зако-° 
нами, съ жизнью. Монахи, Насшояшели , 
даже Мишрополиты были схимники, уда- 
ливицеся въ свои кельи и закрывише глаза 
для м!ра; моливииеся за‘всЪхъ, но не знав- 
шие, какъ схвашишь съ помощью своего 
сильнаго оружя, Въры, власшь надъ наро- 
домъ и возжечь этой Върой пламень и рев- 
носшь до эншуз!азма, кошорый одинъ вла- 
сшенъ соединишь младенчествующее народы 
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и насптроитть ихъ къ великому. ЗдЪсь была со- 
вершенная противоположносшь Западу, гдв 
самодержавный Папа, какъ будшо невидимою 
наушиною опушалъь всю’ Европу своею рели- 
гозною власшью, гдъ`его могущесшвенное 
слово -прекращало брань, или возжигало ее, 
гдз угроза сшрашнаго прокаяпия обуздыва- 
ла спрасши и полудиюе народы. Здъсь мона- 
сшыри были убъжищемъ шъхъ людей, ко- 
шорые крошосшью и незлобйемъ сосшавляли 
исклюнене изъ общаго харакшера и въка. 
Изрьдка Пасшыри изъ пещеръ и монасшы- 
рей увъьщали Удъльныхъ Князей; но ихъ 
увъщаня были напрасны: Князья умвли 
_шолько посшишься и строишь церкви, 
думая, чшо исполняюшь эшимъ всв обя- 
занносши Хриспианской Религи, а не умъ- 
ли счишашь ее закономъ и покоряшься ея 
вельнямъ. Самыя ничнюжныя причины ра- 
ждали между ими безконечныя войны. Это 
были не споры Королей съ Вассалами, или 
Вассаловъ съ Вассалами: — нить! эшо были 
брани между родсшвенниками, между род- 
ными брашьями, между опщемъ и дъшьми. 
Не ненависшь, не сильная сшрасшь возды- ^ 
мала ихъ: — ныпт! брашъ брэша ръзалъ за 
клочекъ земли, нли просшо, чтобы показать 


! 
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удальство. Примьръ ужасный для народа! 
Родсшво рушилось, пошому чшо жишели 
двухъь сосъдныхь Удфвловъ, родсшвенники 
между собою, гошовы были ‘каждую мину“ 
ту ‚воземашь другъ прошивъ друга съ яро- 
стью волковъ. Ихь не подвигала на это на-. 
саъдешвенчая вражда, потому что кшо былъ 
сегодня другь, шоштъ ‘завшра дБлался непр!- 
яшелемъ. Народъ прюбрьль хладнокровное 
звврешво. поптому чшо онъ рЪзалъ, самъ ые 
зная за чшо. Его не разжигало ни одно 
сильное чувсптво , ни Фанашизмъ, ни суевъ- 
ре, ни даже предрасудокъ. Ошь шого каза 
лось умерли ‘въ немъ почши. всЪ человъне- 
сыя сильныя бдагородныя сшрасши, и если 
бы авидся: какой нибудь Геши, который бы . 
захоптьлъ пюгда съ эщшимъ народомъ совер- 
шить ` великое, ‚онъ бы не нашелъ въ немъ 
пи одной сшруны, за кошорую бы могъ ухва- 
шипться и пошрясши безчувсшвенной со- 
ставъ его. ‚ выключая развь Физической’, 
желъзной силы. Тогда Исшорля, казалось. 
засптыиа ин преврашилась въ Географию: одно- 
образная жизнь, шевелившаясл въ часшахъ 
п неподвижная въ цьломъ, могла почесшься 
географическою принадлежностью. сшраны. 

П. Тогда случилось дизное происшесшие. 
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Изъ Ази. изъ средины ея, изъ сшепей, вы- 
бросившихъ столько народовъ въ Европу, 
поднялся самый страшный, самый многочи- 
сленный., совершивпий столько завоеван, 
сколько донего не производилъ никпо. Ужас- 
ные Монголы, съ многочисленными, никогда 
дошолЪ не виданными Европою шабунами, 
кочевыми кибишками, хлынули на Россйю, 
освъшивши пушь свой пламенемъ и пожара- 
ми — прямо Азашскимъ буйнымъ наслажде- 
н!емъ. Эшо нашесшве наложило на Россо 
двухъ-въковое рабсшво и скрыло ее ошъ 
Европы. Было ли оно спасешемъ для нее, 
сберегши ее для независимости, потому чте 
Удьльные Князья не сохранили бы ее ошъ 
Лишовскихъ завоевашелей, или оно было на- 
казанемъ за шь безпрерывныя брани: какъ 
бы шо ни было, но эшо. страшное собыпие 
произвело великюя слъдсшвя: оно наложило 
иго на съверныя н средная Руссюя Кияжения, 
но дало между шъмъ происхождене новому 
Славанскому поколЪнию въ Южной Росси, 
кошораго вся жизнь была борьба и кошораго 
Историю я взялся представить. 

Ш. Южная Росся болье всего пострадала 
ошъ Татаръ. Вызженныл города и сшепи, 
обгорвлые лзса, древый, разрушенный Кевъ, 
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безлюдье и пусшыня — вопть. чшо предсша- 
вляляа эта несчасшная страна! Испуганные 
жишели разбъжались или въ Польшу, или`въЪ 
Лишву; множесшво Бояръ и Князей выъхало 
въ Съверную Россо. Еще прежде народона- 
селен{е начало замл.шно уменьшаться въ эшой 
сшоронз. Кевъ давно уже не былъ сшоли- 
цею; значишельныя владън!л были гораздо 
съвернъе. Народъ, какъ бы понимая самъ 


сво ничтожность, осшавлялъ шЪ м5еша.. 


гдъ разновидная Природа начинаешь сшано- 
вишься изобрьшашельницею; гдъ она раски- 
нула сшепи прекрасныя, вольныя, съ безчи- 
сленнымъ множесшвомъ шравъ почши ги- 
ганшскаго росша, часто неожиданно среди 
нихъ опрокинула косогоръ, убранный дикими 
вишнями, черешнями, или обрушила рышви- 
ну всю въ цвъшахь и по всьмъ выющимся 
‘леншамъ ръкъ разбросала очаровашельные 
виды, прошянула во всю длину Днъпръ сь 
ненасышными порогами, съ величесшвенны- 
ми горисшыми берегами и неизмъримыми 


лугами, и все эшо согрьла умБьреннымъ ды-_ 


ханиемь Юга. Онъ осшавлялъ эши мсша и 


столпллася въ шой часши Росси, гдЪ мъсто- 


положеше, однообразно-гладкое и ровное, ве- 


заЪ почши болошисшое, испгтыканное печаль- 
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ными елямп и соснами, показывало не жизнь 
живую; псполнепнуто движен!я, но какое-пто 
прозябеше, поражающее душу мыслящаго. — 
Какъ будио бы этимъ подшвердилось прави- 
ло, что полько народъ сильный жизнью и ха- 
ракшеромъ ищелпть мощныхъ мьсшоположен!й 
или что шолько смвлыя и поразительныя 
мьсшоположентя образуюпть смълый, спрасш- 
ный, характерный народъ.. 

ГУ. Когда первый сшрахъ прошелъ, тогда 
мало по малу выходцы изъ Польши, '.Лишвы, 
Росси начали селишься въ этой землъ, ‘на- 
стоящей ошчизнз Славянъ, землБ древнихт, 
Полянъ, Съверянъ, чисптыхъь Славянскихъ 
племенъ. кошорыя въ Великой Росфи начи- 
нали уже смьшивашься съ народами Фииски- 
ми, но здфсь сохранялись въ прежней цъль- 
ности со всъми языческими повЪрьями, дьт- 
скими предразсудками, пъснями, сказками, 
Славянской Миеологлей, такъ‘просшодунтно 
у нихь смышавиейся съ 'Жриспиансшвомъ. 
Возвращавипеся на свои м5ста прежние. жи- 
пели привели по слъдамъ сяоимъ. и выход- 
цевъ. изъ другихь земель, съ копторыми ойть 
долговременнаго пребывашя составиин связи. 
Эпто иаселене. производилось боязненно и роб- ` 
ко, пощому. чшо ужасный‘ кочевой народъ 
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былт не за горами: ихъ раздъляли, или луч- 
ше сказапть, соединяли однз степи, Не смо- 
ря на песшроту населения. здьсь не бымо 
отвхъ браней междоусобныхъ, которыя- не 
перес: Члвали во глубин Росси: опасность 
со всьхъ сторонъ не давала возможности 
заняться ими. Чевъ — древняя машерь го- 
`родовъ Русскихь — сильно разрушенный 
страшными обладашелями шабуновъ, долго 
осшавался бъденъ и едва ли могъ сравнийться 
со многими, даже не слишкомъ значитель- 
ными ‘городами Съверной Росси. Всь осша- 
види его, даже Монахи-Льшописцы, для .ко- 
пюрыхъ онъ всегда былъ священъ. Извъспия 
.© немъ разомъ прервались, и не. смотря на 
шо, чит шамъ осптавалась еще оптрасль Кия- 
зей Русскихъ, ничито не спасло его ошъ по- 
лувъковаго забвеня. Изрьдка шолько, какъ 
будню сквозь сонъ, геворяшъ Льшописцы, 
чаю онъ быль стращно разореяъ, чшо въ 
немъ были Хансюме Баскакя, — и пощомъ 
ошъ ошть михъ задернулся, какъ бы непрони- 
наемою завъсою. | 

У, Между пгвмъ какъ Росая была поверг- 
нуша Ташарами въ бездьйсшве и оцененз- 
не, велик язычникъ Гедиминъ вывелъ на 
сцену шогдашней Испюри новый народъ, на- 
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родъ бьдный и жизнью и средствами для 
жизни, паселявпий дике сосновые дса. ны- 
нышней Бълоруссти, еще мосявший звврниую. 
кожу вмфсшо одежды, еще богошворивиий 
Перуна и поклонявцийся древнему огию въ 
нешроганныхъ пюпоромъ рощахъ, плашивийй 
прежде дань Русскимъ Князьямъ, извъсшный 
подъ именемъ Лишовцевъ. И энтопть народъ 
при своемъ Князь Гедиминв сдвлался самымъ 
виднымъ на огромномъ Съверовосшокв Евро-' 
пы! Тогда города, Княжества и народы на 
_ Зацадь Росси были каме-шмо отрывки, об- 
рЪ5зки, оставипеся за гранью Тапзарскаго по- 
рабощеня. Они не составляли ничего цъ- 
лаго, и потому Лишовскй завоевашель по- 
чти однимъ движенемъ языческихь войскъ 
свеихъ, совершенно созданныхъ имъ, подверг 
своей власши весь промежушокъ между Поль- 
шей и Ташарской Россей. Пошомъ двинулъ 
опъ войска свои на Югъ, во владъшя Волын- 
скихъ Князей. Весьма есшесшвеино, чшо 
успъхъ сопровождалъ его вездъ. Въ Луцкъ 
‚ однакожъ Киязь Левъ сильно сопрошивлллся, 
но не въ силахъ былъ ошсшоятщь земель сво- 
ихъ. Гедиминъ, назначивь Сшаросшъ и на- 
‚ чальниковъ, щелъ далье на Югъ, къ самому 
сердцу Южной Росси, кь КЮеву. Убъжавний 
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Лункй Князь Левъ усиьлъ кое-какъ угово- 
ришь’К1евскаго Князя `Сшанислава выйши 
съ. своими немноголюдными дружинами на: 
вешръчу грозному побъдишемю: дружины бы" 
би. усилены союзниками 'Ташарами; но все. б- 
жало. передъ мощнымъ Лишовцемъ. Геди- 
МННЪ, сильно. поразивЪ ихь, при рькЪ Ирпе- 
ши... всщупиль съ моржесшвомъ въ Юевъ.. 
‚ носивший, ма, себъ: свъжую. печашь `Ташар- 
скаго' посънения..,. , И’ посшановиль. въ. нему: 
правителемы Князя. Миндова_ Ол ьышанскаго, 
принявшаго: Греческую Въру. И шакъ Ли- 
птовекЙй завоевииемь у. самыхъ Ташаръ. вы- 
рвалъ, ‚печити вередъ глазами ихъь находив- 
зтучося землю! Эщо. должно. бы, казалось, 
возбудить борьбу ‘между: двумя народами, но 
Гедиминъ. быль челевъкъ ума кръпкаго„былъ 
Полишикъ, ‘не смоптря на:видимую ‚свого ди- 
кость и свое ‘вевъжесивенное время. Онъ 
умъь; ‘сохранишь' дружбу. съ Ташарами, вяа- 
дъя опинянилни у. нихъ землями и не плата. 
никакой дани; Энюопть.. дик й. Полишикъ. не 
змавпий: письма, и покламявийся языческому, 
богу, ни’ у одного ‘ивъ покорвыныхь имъ, на- 
народовъ ине измьниль обынаевъь и. дрёезняге 
правлен!я; все оставилъ по. прежнему. под- 
швердилъ › всф привилдеги“! м сшаршиваиъ 


— 199 — 


сшрого приказалъ уважашь народныя права; 
нигдв даже не означиль пуши своего опу- 
стошенемъ. Совершенная ничшожноснть. о- 
кружавшихъ его народовъ и прямо исщори- 
ческихъ лицъ придаюлть ему какой-шо испо- 
линской размъръ. Онъ умеръ въ 1540 году; 
мершвый былъ посаженъ на коня съ своимъ 
оруженосцемъ, съ охошничьими собаками, ‚со- 
колами, п сожженъ по языческому обычаю Ли- 
шовцевъ.. Всаъдъ за нимъ шаве же два силь- 
ные харакитера, Ольгердъ и Ягайло, вознесли _ 
Лишву. употребляя шу же самую Полишику 
съ присоединенными народами. 

‚. УГ И вошь Южная Росся, подъ ‘могул 
щесшвеннымъь покровительсшвомъ Литов+ 
скихъ Князей совершенно ошдълилась отъ 
Съверной. Всякая связь между ими разорва- 
лась; сосшавились два Государсшва.,. назьь 
вавшляся одинакимъ именемъ — Русыьо. Од- 
но подъ Ташарскимъ игомъ, другое подъ 
однимъ скипепромъ съ Лишовцами. Но уже. 
сношений между ими не было. Другие зако- 
ны, друге обычаи, другая цъль, друг! свя- 
зи, друге подвиги составили на время два 
с овершенно- различные харакшера. Какимъ 
образомъ эшо’ преизошао, сосшавляепгь цзль 
нашей Истории. Но прежде: всего‘ нужио 
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бросить взглядъ на географическое положе- 
‚ не эшой страны: чшо непремънио должно 
предшесптвовашь всему, ибо оттъ вида зем- 
ли зависишь образъ жизни и даже харак- 
неръ народа. Многое въ Исшори разръ- 
шаешъ Геогразмя. 

Эша земля, получившая послЪ назване Ук- 
_ранны, просширающаяся на Съверъ не да- 
лъе 50° Широцпты, болве ровна, нежели го- 
рисша. Небольшйя возвышенности всптрЪ- 
чаюшся очень часнто. но ни одной горисшой 
цъпи. Съверная ея часть перемежаешся лЪ- 
сами, содержавшими прежде въ себъ цзлыл 
зпайки медв5дей и дикихъ кабановъ; южная 
вся ошкрьипа, вся изъ сщепей, кипфвшихъ 
ндодоромемъ, но шолько изрьдка засъвав- 
шихся хдъбомъ. Дъвствеиная и могучая поч- 
ва ихъ своевольно произращала безчислеиное 
множесшво шравъ. Эши сшепи кипьля сша- 
дами сайгъ, оленей и дикихъ лошадей, бро- 
дившихъ шабунами. Съ Съвера на Югъ про- 
ходишъ великй ДиЪъпръ, опушанный вЪъш- 
вями впадающих въ. него рькъ. Правой бе- 
регъ его горисшь и представляешь паъни- 
шельныя и виъсшь дерзвя месшоположеняя ; 
аъвый весь изъ дуговъ, инокрьшпыхъ роща- 
ми. попюпаявщимися водою. Двфнадцать 
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пороговъ - выросшихъ изъ дна рьки скалъ, 
не далеко ошъ впаденя его въ море, прег- 
раждаюшъ шечене и дълаюшъ плаван!е по 
немъ чрезвычайно опаснымъ. Около поро- 
говъ водился родъ дикихъ козъ Сугакн, съ 
бълыми, лоснящимися рогами, съ мягкою, 
шласною шерсшью. Прежде воды въ Дизп- 
рь были выше, разливалея онъ шире и да- 
яъе пошоплялъь луга свои. Когда воды на- 
чинаюпть опадашь, шогда видъ поразише- 
ленъ: всё возвышенности выходяшь и ка- 
жушся безчисленными зелеными островами 
® среди необозримаго оквана воды. Въ Диъпръ 
впадаештъ пюлько одна судокодная рЪка, Де- 
сна, проходящая въ Съверной Украинь, съ 
дзсисшьии берегами, почши съ объихъ сшо- 
ронъ НЫ водою; но и эша рфка 
щолько въ вкошорыхъ иъсшахъ. судоходна. 
Кром шого на Съзерь Осшеръ и часшь 
Сейма, на Югь Сула, Псель, съ цьшью ви- 
довъ, Хоролъ и друмя; но ни одна изъ нихъ 
не судоходна. Сообщешя никакого иътшьъ; 
произведения не могли взаимно размънивапь- 
ся — и пошому здъсь не могъ и возникнуть 
торговый народъ. Всь ръки развьшвляюш- 
сл по серединъ; ни одна изь нихъ не про- 
шекала на рубежь и не служила есшесшвен- 
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ною гранью съ сосъдетвенными народами. 
Къ Съверу ли съ Россмей, къ Восшоку ди 
съ Кинчакскими Ташарами, къ Югу ли сь 
Крымскими, къ Западу ли съ Польшей — 
вездь ена граничила полемъ, вездь равнина; 
со всъхъ . сторонъ ошкрышюое мъсшо. Будь 
хошя съ’ одной стороны есшесшвенная грани- 
на изъ горъ или моря — и народъ, поселивиий- 
ся. здъьсь, удержалъ бы ‘полиптическое быпне 
евое, сосшавилъ. бы ошдъльное Государство. 
Но: беззащишная, ошкрышая: земля эша. бы- 
ла землей: опусшошенй и набъговъ, мъ- 
сшомъ., гдЪсшибались шри враждуния на- 
нш, -унавожена. коспями, `утучнена кровью. 
Одинъ 'Татарскй нафздъ разрушаль’ весь 
нтрудъ ‘землед®льца: луга и нивы быхи: вв 
тапитываемы: конями и выжигаемь!:, легкая 
жилища сносимы до основаня , . обишашели 
разтоялемы или угоняемы въ’ пязиъ вместе 
еъ скотомъ. Эшо бьма земля. снграха; и по- 
шому’ въ ней’ могъ : образоваться только на- 
родъ. воинешвенный, сильный своимъ соеди- 
менемъ. народъ ‘отчаянный, кошораго. вси 
жизнь :была ‘бы повиша и взлелеяна вейною: 
И; воть: выходцы вольные и невольные. . без- ^ 
домные. .: птв. . кошорымъ ‘нечего было: ше 
`ряпзь. ‘копторьымъ жизнь -‘` копейка ‚’'кошо- 
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рыхъ буйная воля не могла шериьшь зако“ 
новь и власши , кошорымъ вездь грозила 
висълица, расположились и выбрали самое 
опасное мъсшо въ виду. Амашбкихъ завоевл- 
пелей — Ташаръ ‘и Турковъ. Эта. птолпа,, 
разросшись и увеличившись. составила цъ- 
лый народъ, набросивпий ‚свой харакшеръ 
и, можно сказашь, коиоришъ ‘иа всю. Украи- 
ну, сдвлавний чудо — преврашивний мирныл 
Славянския ‘покольня въ воинсшвенный; ‘‘из- 
ввсшный ’подъ’ именемь Казаковъ, „‘народъ; 
составляющий. ‹ одно’ изъ замъчательнихы 
явленй Европейской Исторзи; ‘кошерое, .мо- 
жептв бьипь; одно сдержало ‘это опусио= 
шишельное `` разлипие . двухьъ. Магомеапаи- 
скихъ народовъ, а поглошипть Вв+ 
репу: бе: о кк 2 Ве 

УН. Если ‘не. кт, концу ХШ, по: къ нача- 
_яу ХУ ввка можно’Гошнесши ‚появлене Ка- 
зачесшва, къ’ пгбмъ’ взкамъ, когда. бвичпая, 
сильная ревность къ Религи еще не ‘остты- 
ла въ ВвропЪ, когда’ночити вдругъ во всвхь 
концах безпресшанно образовывались: Брапн- 
спва 'й Ордена Рыцарске, ‘составляавиие 
сптранную прошивонолежность ‘съ. иогдаш- 
ним разъединенемъ.! ©ъ `изумишельныумт 
самоонверженемъ разрумивпие и онтерг- 


> 
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нувшие условя обыкновенной жизни, без- 
брачные , суровые, неошразнмые, согляда- 
шаи дЪлъ мтра, жельзные поборники Въры 
Хрисшовой. Чьмъ слабъе была связь шог- 
дашнихъ Государсшвъ, шёмъ сильнъе росла 
ужасная сила эшихъ Общесшвъ. Разлипие 
Могометансшва и Магомешанскихъь новыхъ 
сильныхъ народовъ, уже врывавшихся въ 
Европу, увеличивало ихъ еще бодъе. Духъ 
эшихъ Брашсшвъ распросшранился вездь 
и не между Рыцарями‘и не для подоб- 
ныхъ предназначенй. Въ эшо время явнл- 
сл близъ пороговь городокъь или `осшрогъ 
Черкасы, носшроенный удадыми выходцами, 
‚ имя кошораго звучишь обишашелями Кав- 
каза, кошораго даже поснтроене многте при- 
писываюпь имъ и гдЪ было главное сборы. 
ще и мьсшопребывание Казаковъ. Въ нача- 
лъ частыя нападеня Ташаръ на съверную 
часть Украины засшавляли жителей спа- 
саш®ся бъгсшвомъ, присшавашь къ Каза- 
камъ и увеличивашь ихъ общесшво. Эшо 
было. песшрое сборище самыхъ ошчаянныхъ 
людей пограничныхъ нацй. Дикй Горецъ, 
ограбленный Россянинъ, убъжавиий ош 
деспомтизма Пановъ Польский холопь, даже 
бъглець Исламизма ‘'Ташаринъ, можешь 
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быть, положили первое начало эшому сшран- 
ному обществу по шу сшорону Диъпра, 
въ посльдешви  постановившему цълью, 
подобно Орденскимъ Рыцарямъ, вЪчную вой- 
ну съ Невърными. Эшо скопище людей не. 
имвло никакихъ укрфпленй, ни одного зам- 
ка. Землянки, пещеры и шайники въ Днъи- 
ровскихь ушесахъ, часшо подъ водою, на 
Днъпровскихъ осшровахъ, въ гущь сшепной 
птравы, служили имъ укрыппемъ для себя 
и для награбленныхъь богашсшвъ. Гнфздо 
этихъ хищниковъ было невидимо; они на- 
лешали внезапно и, схвашивши добычу, воз- 
вращались назадъ. Они поворотили про- 
шивь Ташаръ ихъ же образъ войны, шв 
‚же Азашске набьги. Какъ жизнь ихъ оп- 
редълена была на въчный сшрахъ, шакъ 
шочно съ своей стороны они рышились 
бышпь страхомь для сосъдей. Ташары и 
Турки должны были всякой часъ ожидать 
эшихъ неумолимыхъ обиташелей пороговъ. 
Магомстанскй сосъдъ не зналъ, какъ на- 
звать эшошъ ненависшный народъ. Если 
ко хоптвлъ кь кому выразить величайшее ` 
презрьнйе, шо называлъ его Казакомъ. 

УШ. Больнтая часить этого общества со- 
сшояла однакожь изъ первобьаныхъь, ко- 
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ренныхъ обиташелей Южной Росёи. Дока- 
зашельсшво въ языкъ, кошорый, не смошря 
на приняппе, множесшва Ташарскихъ и 
Польскихъ словъ. имълъ всегда чисто Сла- 
вянскую южную хизономпо, приближав- 
шую его’къ шогдашнему Русскому, и въ 
Въръ, кошорая всегда была Греческая. Вся- 
кой Им: лЬ полную волю присшавашь къ 
этому общесшву., но онъ ‘долженъ былъ 
непремънно приняшь Г реческую Религию. 
Это общество сохраняло всБ шъ черты. 
кошорыми рисуюшъ шайку разбойниковъ; 
но; бросивши взглядъ глубже, можно было 
увидъшь` вь немъ зародыш полиптическаго 
шла, основанте харакшернаго народа, уже 
въ началь имъвшаго одну главную цбль — 
воевать съ Невфрными и сохранлшь чи- 
стоту Релими` своей. Эшо однакожь не бы- 
ли ‘сшроге Рыцари Кашолическюе: они не 
налагали на себя иикакихъ объшовъ., ника- 
ких, посшовъ; не обуздывали себя воздер- 
жанемъ и умерщвленемъ плоши; были не- 


укрошимы, какъ ихъ ДиБпровеюе пороги. 


и въ своихь неисшовыхъ пиршесшвахъ и 
бражничествь позабывали весь мръ. То 
же шусное брашсшво.` кошорое `сохранябет- 
сд въ разбойничьихъ шайкахъ, связывало 


и 
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ихъ между собою. Все было у нихъ об- 
щес — вино, цехины. жилища. Въчный 
страхъ, въчная онасносшь внушали имъ 
какое-шо презрьне къ жизни. Казакъ 
больше забошился о доброй мьрь вина, 
нежели о своей учасши. Но въ нападеняхъ 
видна была вся гибкость, вся смьшли- 
восшь ума, все умънье пользоваться об- 
сшояшельсшвами. Нужно было видьшь 
оттого обитателя пароговъ въ полушашар- 
скомъ, полупольскомъ косшюм5, на кошо- 
‚ ромъ шакъ рЪзко ошпечашалась погранич- 
носшь земли, Азашски мчавшагося на ко- 
ниъ, пропадавшаго въ гусшой шравъ, бро- 
савшагося съ бысшропою шигра изъ не- 
примьшныхъь шайниковъ своихъ, или вы- 
лъзавшаго внезапно изъ рёки или болоша, 
обвъшаннаго шиною и грязью, казавшаго- 
ся сшрашилищемъь бъгущему Ташарину. 
Эшошъ же самой Казакъ посль набъга, 
когда гулялъ и бражничалъ съ своими шо- 
варищами ‚,’ сориаъ и разбрасывалъ ваграб- 
ленныя. сокровища, былъ  безсмысленно 
пьянъ и безпеченъь до новаго набъга, если 
шолько не предупреждали ихь Ташары, не 
разгоцяли ихъ пьлныхъ и безисчныхъ и не 
разрывали до основазыя городка ихъ, кошо- 
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рый, какъ будто чудомъ, сшроился вновь, 
и опустошишельный ужасный набъгъь быль 
ошмщенемъ. Посль чего снова ша же без- 
печность, ша же разгульная жизнь. — 

[Х. Казалось, сущесшвоване эшого наро» 
да было вЪъчно. Онъ никогда не уменьшал- 
ся: выбывиие, убитые, пошонувиие замъ- 
_нялись повыми. ‘Такая разгульная жизнь 
приманивала всякаго. Тогда было шо поэшн- 
ческое время, когда все добывалось саблею; 
когда каждый въ свою очередь сшремился 
быть дъйсшвующимъ дицемъ, а не зрише- 
лемъ. Эшо скоплеше мало по малу получи- 
ло совершенно. одинъ общ харакшеръ ‘и 
нацюнальносшь, и чЪмъ ближе къ концу 
ХУ въка, шьмъ болье увеличивалось при- 
ходившими вновЕ. Наконецъ цЪлыя дерев- 
ни и села начали поселяшься съ домами и 
семейсшвами около эшого грознаго оплоша, 
чобы пользоваться его защишою ‚, съ усло-' 
втемъ за шо нъкошорыхъ повинносшей. И 
шакимъ образомъ мёсша около К1ева начали 
пусцуьшь, а между шьмъ по шу сторону. 
Днъпра люднъли. Семейные и женашые 
мало по малу ошъ обращеня и сношеня съ 
ними получали шошъ же воинсшвенный »а- 
ракшеръ. Сабля и плугъ сдружились между 


< 
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собою и были у всякаго селянина. Между 
птьмъ разгульные холосшяки вмЪспт6 съ чер- 
вонцами. цехинами и лошадьми сшали похи- 
щашь 'Ташарскихъ женъ и дочерей и же- 
нишься на нихъ, Ошъ этого смъшеня чер- 
шы лица ихъ., въ началЪ разнохаракшерныя 
получили одну общую хизюгномпо, болъе 
Азатскую. Й вошъ составился народъ, по 
Върь и мвсшу жишельсшва принадлежавиий 
Европв., но между пьмъ по образу жизни, 
обычаямъ, косппому совершенно Азашскй, 
народъ, въ котшоромъ шакъ спгранно сшол- 
кнулись двЪ прошивоположныя Часпти Сву- 
ша, дв разнохаракшерныя сшижи: Евро- 
пейская осшорожносшь и Азашская безпеч- 
ность, просшодупие и хитрость, сильная 
дъяшельносшь и величайшая лЪънь и нЪга, 
стремлене къ развипию и усовершенстиво- 
ванню—и между шъмъ желане казашься пре- 
пебрегающимъ всякое совершенсшвованге. 
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НЫЬСКОЛЬКО СЛОВЪ 


О 


ПУШКИН. 


При имени Пушкина шошчасъ осъилепть 
мысль о Русскомъ нащональномъ поэт. Въ 
самомъ дЪль, никшо изъ поэтовъь нашихъ 
не выше его и не можешть болъе назваться 
нащюональнымъ; эшо право рьшишельно при- 
надлежишъ ему. Въ немъ, какъ будто въ 
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лексиконЪ заключилось все богашство, сила 
и гибкость нашего языка. Онъ болье всьхъ, 
онъдалЪе раздвинулъ ему границы и болфе по- 
казалъ все его просптрансшво. Пушкинъ есшь 
явление чрезвычайное; и можептъ бьипь един- 
сшвенное явлене Русскаго духа: Эшо рус- 
ской человъкъ въ его развипии, въ какомъ 
онъ можешь бышь явишся чрезь двъеши 
лъшъ. Въ немъ русская природа, русская 
душа, русской языкъ, русской харакшеръ 
оптгразились въ шакой же чисшошь, въ ша- 
‘кой очищенной красошь. въ какой ошражает- 
ся ландшафш? на выпуклой поверхносши оп- 
шическаго сшекла.. | 

Самая его жизнь, совершенно русская. 
Тошъ же разгуль и раздолье, кь ко- 
шорому иногда позабывшись” сшремишся 
Русской и кошорое всегда  нравишся 
свъжей русской молодежи, ошразились 
на его первобышныхъ  годахъ всшупленя 
въ ‘свъигь. — Судьба какъ нарочно за- 
‘бросила его шуда. гдъ границы Росси ош- 
‚ личаюшся р5зкою, величавою харакшер- 
носшью; гдЪ гладкая не’змъримость Росси 
перерываешся подъоблочными горами и обвъ- 
ваешся югомъ. Исполинсюй, покрьлпый вЪ- 
чнымъ снъгомь Кавказъ среди знойныхъь до- 


линъ, поразилъ его; онъ можно сказашь вы- 
звалъ силу души его и разорвалъь послёдния 
цьпи, ‘кошорыя еще шягошЪфли на свобо- 
дныхь мысляхъ. Его паънила вольная поэ- 
шическая жизнь дерзкихъ. горцевъ, ихъ 
схвашки, ихъ бысшрые, неошразимые набъ- 
ги; и съ эшихъ поръ кисшь его прюбрьла 
шопгь широки размахъ, шу бысшрошу и 
_ смвлость, которая шакъ дивила и поража- 
ма шолько чшо начинавшую читашь Россию. 
Рисуешъ ли онъ боевую схвашку Чеченца 
съ Казакомъ — слогь его моля; онъ шак- 
же блещешьъ, какь сверкаюпия сабли, и де- 
шипть бысшръе самой бишвы. Онъ одинъ 
шолько пъвецъь Кавказа: онъ влюбленъ въ 
него всего душею и чувсшвами; онъ прони- 
кнушъ и напишанъ его чудными окресшно- 
сшями, Южнымъ Небомъ, долинами прекра- 
сной Грузы и великолъпными Крымскими 
ночами и садами. Можешъ быть ошъ того’ 
ни въ своихъ швореняхъь онъ жарче и пала, 
меннъе шамъ, гдь душа его коснулась Юга. 
На нихь онъ невольно означилъь всю силу 
свою и ошъ того произведен1я его напи- 
шанные Кавказомъ, воле Черкесской жизни 
и ночами крыма имфли чудную магическую 
силу: имъ изумлялись даже шъ, конюрые 


ы 
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неимвли столько вкуса и развипия душев- 
ныхъ способносшей чтобы бышь въ силахъ 
понимапть его. Смфлое болфе всего доступно, 
сильнъе и просшорнте раздвигаеть душу а 
` особливо юности, кошорая вся еще жаж- 
дешъ одного необыкновеннаго Ни одинъ 
ноэшъ въ Росфи не имълъ шакой завид- 
ной учасши, какъ Пушкинъ. Ничья слава 
не распроспранялась шакъ бысптро. Всь 
къ сшаши и не кь сташи считали 
обязанноспию проговоришь а иногда ис- 
коверкашь каюе нибудь . ярко сверкаю- 
ние ошрывки его поэмъ. Его имя уже 
имвло въ себь чшо-то  элекшрическое 
и сшоило шолько кому нибудь изъ 
догужихъ марашелей высшавишь его на 
своемь  шворенши, уже оно ‚расходилось 
повсюду. (“) 

Онъ при самомъ началь своемъ уже былъ 
нацоналенъ , потому чшо исшинная  нац1о- 


(*) Подъ именемь Пушкина разсъевалось множество са- 
мыхъ нелъпыхъ стиховъ. Это обыкновенная участь талан- 
та, пользующагося сильною извЪстностью. — Это въ на- 
чалЪ смышитъ, но послЪ бываеть досадно, когда наконецъ 
выходишь изъ молодости и видишь эти глупости вепри- 
кращающимися. 'Гакимъ образомъь начали наконець Пуш- 
кину приписывать: Лъкарство оть р т рвую ночь 
и тому подобныя. 
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нальносшь состоишъ не въ описанш сарахз- 
на, но въ самомъ духБ народа. Поэпгь даже 
можешь бышь и шогда нацюналенъ, когда 
описываешьъ совершенно сшороннй мръ, 
но глядишъ на него глазами своей нацтюналь- 
ной сшихм, глазами всего народа, когда. 
чувствуешь и говорипть шакъ, что соотече- 
сшвенникамъ его кажешся будто это чув- 
сшвуюшь и говоряшь они сами. Если 
должно сказать. о шъхъ достшоинешвахъ, 
кошорые сосшавал яюптъ принадлежноспть Пуш- 
кина, ошличающую его ошъ другихъ поэ- 
шовъ, шо они заключаюшся въ чрезвычай- 
ной бысшрошв описаня и въ необыкновен- 
номъ искуссшвЪ не многими чершами озна- 
_чишь весь предмешъ. Его эпитешъ шакъ 
ошчетиспть °и смълъ, чшо иногда одинъ 
замъняешъь цълое описане; кисшь его ле- 
шаепть. Его небольшая птеса всегда сшоипть 
цвлой поэмы. Врядъ или о комъ изъ поэпюовъ 
_ можно сказашь, чшобы у него въ корошинь- 
кой шесЪ вмъщалось столько велич!я, про- 
сшопты и силы, сколько у Пушкина. 


Но посльдная его поэмы, писанныя имъ въ 
пто время ‚ когда Кавказъ скрылся ошъ него 
со всъмъ своимъ грознымъ велич!9мъ и дер- 
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: жавно --возносящеюся изъ за облакъ верши- 


ною, и онъ погрузился въ сердце Росси.’ 


въ ея обыкновенныя равнины, предался 
глубже изслъьдованню жизни и нравовъ сво- 
ихъ соошечественниковъь и захошьлъ бышь 
вполнъ нашональнымъь поэшомъ, —- его 
поэмы уже не всъхъ поразили пою ярко- 
сшью и осльпишельной смълосшью, какими 
дышепть у него все, гдъ ни лвляюшся Эль- 


брусъ, Горцы, Крымъ и Грузя. 


Явлене эшо кажешся не шакъ шрудно’ 


разръшишь: Будучи поражевы смБлостью 
его кисши и волшебсшвомъ каршинъ, всв 
чишашели его образованные и необразован- 
ные шребовали на перерывъ, чшобы ошече- 
сшвенныя и исшоричесюяя  произшесшвя 
‘сдълались предмешомъ` его поэзи, позабывая 
чшо не льзя шьми же красками, кошоры- 
ми рисуюшся горы Кавказа и его вольные 
обишашели изобразить боле спокойный 
и гораздо менфе исполненный сшрасшей 
бышть: Русской. Масса. публики, предсша- 
вляющая въ лицъ своемъ нацию очень сшран- 


на въ своихъ желавяхъ; она кричишь: изо-, 
брази насъ шакъ какь мы есшь, въ совер-. 


шенной исшиннъ, предсшавь дъла нашихъ 


предковъ ‘въ шакомъ видь, какъ они бьыми.. 


\ 


- 
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Но попробуй поэшъ послушный ея велено 
изобразишь все въ совершенной исшиннз “и 
шакъ какь было. она шотшчасъ заговорийтъ: 
это вяло, эшо слабо. эшо не хорошо. это 
ни мало не похоже на шо, чо было. Масса 
народа похожа въ эшомъ случа на жен- 
щину, приказывающую художнику нарисо- 
‚вашь съ себя поршрешъь совершенно похо- 
жи, но горе ему есшьли онъ не умъль 
скрыть всБхъ ея недосташковъ. Русская 
Исшоря шолько со времени посльдняго ея 
направлен:я при Императорахъ пробръшаепть 
лркую живосшь; до шого, харакшеръ народа 
большею часппю былъ безцвьшенъ; разно- 
образе сшрасшей ему мало было извъешно. 
Ноэшъ не виновашьъ; но и. въ народь шоже 
весьма извинишельное чувсшво придашь боль- 
пай размъръ дъламъ своихъ предковъ. По- 
эшу осшавалось два средсшва: или нашя- 
нушь сколько можно выше свой слогъ, дать 
силу безсильному. говоришь съ жаромъ о 
шомъ, чито само въ себъ не сохранлешъ силь- 
наго жара. шогда шолпа почишашелей, шол- 


‚ « На народа на его сшоронз а вмсш® съ цимъ 


_` и. деньги; или бышь вЪрну одной исшиниъ., 
бышь высокимъ шамъ, гдЪ высокъ предментъ, 
бышь рьзкимъ и смылымъ, гдь истинно 
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рёзкое и смълое быть спокойнымъ и шихимъ, 
газ не кипишьъ происшесшые. Но въ эшомъ_ 
случаъ прощай шолна! её не будешь у него. 
развъ когда самый предмепть, изображаемый 
имъ, уже шакъ великъ и рфзокъ, чшо не мо- 
жешъ не произвесть всеобщаго энтуз1азма. 
Перваго. средсшва не избраль поэшъь, пошо- 
му чшо хошблъ осшашься поэшомъ и по- 
шому, чшо ‘у всякаго, кшо шолько чув- 
сшвуешь въ себъ искру свяшаго призвания, 
есшь шонкая разборчивосшь, не позволяю- 
щая ему выказывашь свой шаланить шакимъ 
средсшвомъ. Никшо не сшанешь спорить 
что диюй Горецъ въ своемъ воинсшвенномъ 
косшюмЪ, вольный какъ воля. самъ себъ и 
судя игосподинъ, гораздо ярче какого нибудь 
‘засвдашеля и не смошря на шо, чшо онъ 
зарвзалъ своего врага пришаясь въ ущельи, 
или выжегъ цфлую деревню. однакоже онъ 
болфе поражаешъ, сильнъе возбуждаешь въ. 
насъ учаспце, нежели нашъ судья въ исшер- 
птомъ Фракъ запачканномъ шабакомъ, кошо- 
рый невиннымъ образомъ посредсшвомъ спра- 
вокъ и выправокъ пусшилъ по мтру множе-. 
сшво всякаго ‚рода крьпосшпыхь и свобод- 
ныхъ душъ. — Но шопть и другой они оба’ 
явлен1я принадлежащия къ нашему му: 
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они оба должны имъшь право на наше 
внимане, хошя по естесшвенной причинЪ 
шо чшо мы ръже видимъ всегда сильнЪе 
поражаешъ наше воображеше, и предпо- 
чесшь необыкновенному обыкновенное есть 
больше ничего кромь не расчешъ поэша; 
нерасчепгь передъ его многочисленною пу- 
бликою. а не передъ собою. Онъ ни чуть 
не шеряешъ своего досшоинсшва, даже 
можешь бышь еще боле прюбръшаепть 
его, Но шолько въ глазахь не многихъ 
исшинныхъь цънишелей. Мнъ пришло на 
намяшь одно происшесшве изъ ‹ моего 
дьшсшва: Я всегда чувсшвовалъ ‹ малень- 
кую сшрасшь къ живописи. Меня много 
занпималъ писанный мною пеизажъ, на пер- 
вомъ планъ кошораго раскидывалось сухое 
дерево. Я жилъ шогда въ деревнъ; знашоки 
и` судьи мои были окружные сосфди. 
Одинъ изъ нихъ взглянувши на каршину 
покачалъ головою и сказалъ: хорошйй жи-- 
вописець выбираешь дерево рослое, хоро- 
шее, на кошоромъ бы и листья были свЪ- 
же, хорошо расшущее, а не сухое. Въ 
дъшствЪ мнЪъ казалось досадно сльппать 
лракой судъ, но посл я изъ него извлекъ 
мудрость: знашь чшо нравишся и чшо не 
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нравишся шолиБ. Сочиненя Пушкина гдь 
дышешьъ у него Русская природа, шакже 
шихи и безпорывны какъ Русская при 
рода. Ихъ шолько можешь совершенно 
понимашь шошъ, чья душа носипть въ себъ 
чисшо Руссюме элементы, кому Россия ро- 
дина, чья душа шакъ’нъжно организиро- 
вана и развилась въ чувсшвахъ, чшо спо- 
собна поняшь не блесшяпшия съ виду Рус- 
сюмя пъсни и Руссай духъь. Пошому чшо 
чемъ предмешъ обыкновенифе, шъмъ выше 
нужно бышь поэшу, чтобы извлечь изъ него 
необыкновенное и чтобы эшо необыкновенное 
было между прочимъ совершенная исшинна. 
По справедливосши ли опънены посльдная 
его Поэмы? Опредълилъ, ли поняль ли кшо 
Бориса Годунова, эшо высокое, глубокое про- 
изведене заключенное во внушреннъй непри- 
сшупной Поэзи, ошвергнувшее всякое грубое 
песштрое ‘убрансшво, на которое обыкновенно 
заглядываешся шолпа?—по крайнъй мърБ пе- 
чашно нигдЪ непроизнеслась имъ вЪрная оцън- 
ка и ни остались до нынЪ не шронушы. 

Въ мелкихъ своихъ сочиненияхъ — этой 
прелестной антологии, Пушкинъ разносшо- 
роненънеобыкновенно и являешся еще обшир- 
нъе, виднфе`, нежели въ поэмахъ. Н»ькошо- 


* 
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рые изъ эшихъ мелкихъ сочиненй тшакъ 
р®зко - осльпишельны чшо ихъ способенъ” 
‘понимать всякой. но за шо большая часшь 
изъ нихъ и пришомъ самыхъ лучшихъ ка- 
жешся обыкновенною для многочисленной 
шолпы. Чшобы бышь досшупну понимать 
нхе нужно имбшь слишкомъ шонкое обоня-. 
не. Нуженъ вкусъ выше шого, кошорый 
можепть понимашь шолько одиЪ слишкомъ 
рёзкя икрупныя чершы. Для эшаго нужно 
бышь въ нъкошоромъ ошношеншм сибари- 
пюмъ, кошорый уже давно присышиися гру-_ 
быми и шяжелыми ясшвами, который есшь 
пптичку не боле наперсшка и услаждаешся 
шакимъ блюдомъ, кошораго вкусъ кажешся 
совсъмъ неопредвленнымъ , спраннымъ, безъ 
всякой пряшносши привыкшему глошашь Иэ- 
дъи1я крьпосшнагб повара Эшо собранге его мвл. 
-кихъ сшихошворений —рядъсамыхъ осльпише- 
льныхъ каршинъ. Эшо шошъ ясный мръ, ко- 
шорый шакъ дышепъ чершами знакомыми од- 
нимъ древнимъ, въ кошоромъ природа выра- 
жаешсл шакже живо, какъ въ сшруь какой 
нибудь серебренной ръки , въ кошоромъ бы- 
- сшро и ярко мелькаюшъ `осльпишельныя 
плечи, или бълыя руки, или алебасптровая 
шея, обсыпанная ночью шемныхъ кудрей, 
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или прозрачныя гроздя винограда, или мир- 
пты и древесная сЪнь, созданныя для жизни. 
Тушь все: и наслаждене и просшоша и 
мгновенная высокоспь мысли, вдругъ объ- 
емлющая священнымъ  холодомъ вдохно- 
вення чишашеля. Здъсь иъпть эшого ка- 
скада красноръия,  увлекающаго шолько 
многословемъ, въ кошоромъ каждая Фраза 
пошому только сильна, чшо соединяешся 
съ другими, и оглушаешьъ паденемъ всей 
массы. но есшли ошдълишь ее ‚она сшано- 
вишся слабою и безсильною. Здъсь нить 
краснорьч!я, здъсь одна ‘поэзуя; никакого 
наружнаго блеска, все просто, все прилично. 
все исполнено внушренняго блеска, кошо- 
рый раскрываешся невдругъ; все лаконизмъ 
какимъ всегда бываепть чисшая поэзя. Словъ 
не много, но они шакъ шочны. что обозна- 
чаюптъ все. Въ каждомъ словЪ бездна про- 
сшрансшва; каждое слово необъяшно. какъ 
поэптъ. Ошсюда происходипть шо, что эши 
мълкле сочинения перечитываешь нъсколько 
разъ, шюогда  какъ досшоинсшва ` эшого 
не имъепъ сочиненте, въ кошоромъ слиш- 
комъ просвчиваешь. одна главная идея. 
Миъ всегда было странно слышашь суж- 
ден!я объ нихъ многихЪ, слывущихъ знато- 


; 
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ками и лиштеранорами, котпорымъ я болъе 
довъряль покамъешь еще не сльпнать ихъ 
шолковъ объ эшомъ предмышъ. Эши мелкя 
сочнненя можно назвашь пробнымъ камнемъ 
„а кошоромъ можно испыптывать вкусъ и ес- 
шептическое чувсшво разбирающаго ихъ кри-_ 
шика. Пепосшижимое дъло! казалось какъ бы 
имь, не бьипь доступными веьмъ! Они шакъ 
просо-возвьинениы, такъ ярки, птакъ пламен- 
ны. шакь сладостпрастшиы и вмБешь шакъ 
дышски чиспиы. Какъ бы не понимашь ихъ! Но 
увы! это неотразимая испина: что чемъ 
болъе поэпть сшановишся поэтомъ. чемъ 6бо- 
ле изображаепть онъ чувсшва знакомые по- 
эшамъ, пиьмъ замьшнъй уменьшается кругъ 
обступившей его шолпы и наконецъ шакъ 
стаповишся пгъсенъ, чшо онъ можешь пере- 
чесшь по пальцамъ всъхъ своихъ исшинныхъ 
цзнишелей. 


1832. 
15 


©О3Ъ АРХИЗЕКТУЕЗ. 


ОБЪ АРХИТЕКТУРБ 


_НЫЬШНЯгГО ВРЕМЕНИ. 


\ 


Миъь всегда становится грустно, когда 
я ганжу ина новыя здашя, безпрерывно 
сшроюнияся, на кошорыя брошены мил” 
л1оны, и изъ кошорыхъ рфдюе осшанав- 
ливаюшъ изумленный глазъ величестшвомъ 
рисунка, или своевольною дерзостью во- 
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ображен1я, или даже роскошью и осльпи- 
шельною песпрошою украшенй. Невольно 
вшёсняешся мысль: неужели прошелъ не- 
возврашиио въкъ архишекшуры ? Неуже- 
ли величе и генальносшь больше не по- 
съшяштъ насъ, или они принадлежноспь на- 
родовъ юныхъ, полныхъ одного эншуз!азма 
и энерги и чуждыхъь усыпляющей безстра- 
сшной образованносши? Ош’ чего же шъь 
народы. передъ кошорыми мы шакъ само- 
довольно гордимся, Кошорымъ едва даемъ 
мЪсшо въ истори м!гра, ошъ чего же они, 
шакъ возвышаюшся передъ нами созданйя- 
ми своего шемнаго, неосвъщеннаго дробью 
познанй, ума? Ошъ чего же колосальные 
памяшники Индусовъ. шакъ величавы и 
неизм5римы, опьъ чего Аравайске шакъ ро- 
скошны и очаровашельны ? оптъ чего у насъ въ 
Европъ въ среде вЪъка шакъ много воз- 
двиглось ихъ въ изумишельномъ велич!и? 
Нехошфлось бы убъдишься въ эшой гру- 
сшной мысли, но все говоришъ чшо она 
исшинна. Они прошли, шЪ вЪъка, когда въ- 
ра, пламенная, жаркая въра усшремляла 
всъ мысли, вс5 умы, всБ дъЙсшвя къ од- 
ному, когда художникъ выше и выше сшре- 
мился вознесши создане свое къ небу, къ 
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нему ‘одному рвался и предъ нимъ, почши 
въ виду его, благоговънно подымаль моля- 
щуюся свою руку. Здаше его лептьло къ 
небу; узкя окна, столпы, своды тянулись 
нескончаемо въ вышину; прозрачный, по- 
чши кружевной шпицъ.. какь дымъ скво- 
зилъ надъ ними и величественный храмъ, 
шакь бывалъ великъ, какъ велики шребо- 
вання души нашей передъ птребованлями 
шла. | 

Была архишекигура необыкновенная, Хри- 
спнанская, нацональная для Европы — и 
мы ее осшавили; забыли: какъ будшо чу- 
жую, пренебрегли какъ неуклюжую и вар- 
варскую. Не удивишельноли что шри вЪка 
прошекло и Европа , кошорая жадно броса- 
лась на все, алчно перенимала все чужое, 
удивлллась чудесамъ древнимъ; Римскимъ. 
и Визанпийскимъ, или уродовала ихъ по 
своимъ Формамъ, Европа незнала чшо сре- 
ди ея находяшся чуда, передъ кошорыми 
было ни чшо все ею видънное. что въ нъд- 
рв ея находяшся Миланский и Кельнсюй 
Соборы и еще до нынъ черньюшь кирпичи 
недоконченной башни Стразбурскаго Мюн- 
сшера. 

Гошическая архишектура, ша Гошиче- 
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ская архишекшура, кошорая образовалась 
предь окончашемь среднихъ въковъ есть 
явление шакое , какого еще никогда нс про- 
изводилъ вкусъ и воображене человъка. 
Ее напрасно производяпть ошъ Арабской: 
идеи эшихъ двухъ родовь совершенно ра- 
сходяшся: изъ Арабской она заимсшвовала 
шолько одно искусшво сообщать шяжелой 
массБ здашя, роскошь украшешй и аег- 
косшь; но самая оша роскошь украшен 
вылилась у ней совершенно въ другую 
Форму. — Она обширна и возвышенна какъ 


Хриспиансшво. Въ ней все соединено вмт-. 


сшБ: эшошъ спитройной и высоко возносл- 
ияся надъ головою лъсъ сводовъ. окна ог- 
ромиые , узкме съ безчисленными измъне- 
ниями и переплешами, присоединеше къ 
этой ужасающей колосальносши массы са- 
мыхъ мълкихь, песшрыхь украшенй, эша 
легкая паушина ръзьбы, опуптывающая его 
своею съшью, 'обвивающая его ошь подно- 


жия до конца шпица и улентающая вмфсшь 


съ нимъ на Небо; величе и вмЪепгБ кра- 
соша, роскошь и просшоша, шяжесшь и 
легкосшь — это шаке достоинства, ко- 
шорыхъ никогда кромЪ ошого времени нев- 


мъщала въ себь архишекшура. Всшупая Въ 
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священный мракъ эшаго храма, сквозь ко- 
порый Фаншасшически глядишь  разно- 
цвъшный цвЪоть оконъ, поднявши глаза къ 
верху, гдь шеряюшся пересъкаясь сшръль- 
чаптые своды одинъ надъ другимъ, одпинъ 
надъ другимъ, и имъ конца иыпъ — весь- 
ма естественно ощушипть въ душ неволь- 
ный ужасъ присудсппия свлшыни, которой 
несмБешъ и коснушься дерзновенный умъ 
человъка. | 

Но она исчезла эша прекрасная Архишек- 
шура! Какъ шолько энтузазмъ среднихъ 
въковъ угасъ и мысль человБка раздроби- 
лась п успремилась на множесшво разныхъ 
цвлей, какъ только единсшво и цвлосшь 
одного исчезло — вмъешБ съ шъмъ исчез-. 
ло и величе. Силы его раздробившиеь сдъ- 
лались малыми; онъ произвелъ вдругъ во 
всъхь родахъ множесшво удивишельныхъ 
вещей но исшинно великаго, исполинскаго 
уже небыло. Визанпийцы убьжавши изъ 
свосй разврашной Столицы занатой му- 
сульманами перепоршили вкусъ Европейцевъ 
ни колосальную ипхъ Архишектуру. Визан- 
пийцы давно уже неимъли древняго Аши- 
ческаго вкуса; они уже пепмБали и первона- 


чальнаго Визанпийекаго и ирннесли только 
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испорченные осшашки его. Они языческя , 
круглыя, пл5нишельныя, сладосптрасшныя 
Формы куполовь и колонъ шщились при- 
мънишь къ Хриспйансшву и примънили 
шакже неудачно, какъ неудачно привили 
Хриспиансшво къ своей языческой жизни 
дряхлой, лишенной свжесши. Куполь вы- 
шянулся въ верхъ и сдЪлался почши угло- 
вашымъ, стройные лини, Фроншоны, какъ 
шо странно изломались и произвели ни- 
чшожныя Формы. Въ шакомъ видЬ получи- 
ли эшу архишекшуру Европейцы, кото- 
рые съ своей сшороны измвнили ее еще 
болъе, пошому чшо въ душЪ своей еще но- 
сили первоначальный образъ Гошическй и 
мысль совершенно прошивоположную раз- 
слабленной многосшоронносши Г рековъ. Тог- 
да произошли шяжелые дворцы съ колона- 
ми, полуколонами безъ всякой цфли. Все эшо 
было робко, млко. Эшо была не роскошь 
но искаженносшь проспошы. Множесшво 
мифологическихь головъ и украшений безъ 
смысла, обльпивь шяжелую массу, неприда- 
ли ей никакой легкосши, несмягчили крЪп- 
кихъ чершь ея нъжными и не выразили ни 
какой идеи. Сшремлене въ высошу. сооб- 
щавшее величе и легкость самымъ шяже- 
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лыхъ массамъ исчезло; вмфсшо шого они. 
разъъхались въ ширину. 

Но церкви, сшроенныя въ ХУП и началь 
ХУШ въка еще менъе выражающъ идею сво- 
его назначения. Глядя на нихъ кажешся чув- 
сшвуепь шоже, какъ если бы человъкъ гру- 
бый началь пошдьлывашься подъ свъшскую 
ушонченносшь. Въ нихъ прямая лишл безъ 
всякаго условя вкуса соединялась съ выгну- 
шою и кривою; при полугошической Фор- 
мЪъ всей массы. они ничего не имьюшъ въ 
себъ Гошическаго, окна мълюме. сбишые въ 
кучу, или раскиданные безъ всякой гармони, 
пилястры нешянувиияся во ‘всю длину зда- 
ния, но приклеенныя иногда вверху подъ ку- 
поломъ, иногда на серединь, корошенькя, 
не уклюж!я, сверхъ кошорыхъ часшо нахо- 
дился другой эшажъ шакихъ же колонъ, 
маленькихъ, некрасивыхъ., крыша изъ ломан- 
ныхъ линй, при эшомъ часшо удерживался 
и гошической шпицъ, но уже не шошъ лег- 
ки и прозрачный, кошорый подъ рукою ху- 
дожника среднихъ въковъ принималъ шакую 
воздушносшь, но шяжелый, массивный, ко- 
шорый уже вовсе не лешфлъ къ Небу. Все 
что шолько ошзывалось высокими, устре- 
мленными къ верху гошическими Дешай- 
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лями, было оставлено какъ безъ вку- 
сное. , 

Хошя въ продолженми ХУШ въка вкусъ 
ньсколько улучшился, но изъ эшого не вы- 
играли мы ровно ничего: онъ улучшился 
въ веригахъь чужихь Формъ. Тяжесть го- 
шическая была справедливо изгнана совер- 
шенно, пошому что она въ Греческой Фор- 
м была уже до не возможносши безобразна. 
Тогда еще съ большимъ рвенемъ сшали 
изучать древн1я Формы, но изучали шакъ 
какъ робкие ученики, копирующие съ пточно- 
спью мБлочные подробносши оригинала и 
позабьываюцие объ идеъ цълаго. Брали ча- 
сши и съ необыкновеннымъ излишесшвомъ 
лъпили въ огромную массу, показавшую еще 
никогда дошолъ не бывалое разъединение 
въ цъломъ. Колоны и куполъ, больше всего 
прельстивиие насъ. начали присшавлять къ 
здашю безъ всякой мысли и во всякомъ 
мъсш 5: Они уже не были главною идеею 
сшроентя. а шолько часшями, или лучше 
украшен!лми его. Размьръ самаго сптроенля 
мы увеличили гораздо болъе, а размёръ ку- 
пола въ ошношеши къ'сшроенпо умепьшиии. 
Мы не посмотшрфли въ увеличишельное 
сшекло на строенше, кошорое избрали мо- 
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делью ; не взглянули на него ошошедши на 
изввсшное разспояне , но смошръли вблизи. 
Куполъ сдълался ничшожнымъ, малымъ. Видя 
его пусшынность и одиночесшво на верху 
зданмя, прибавили къ нему нЪскольво дру- 
гихъ., возвысили для эшого надъ ними ба-' 
шни — и куполы сшали походишь на гри- 
бы. И куполъ это лучшее прелесшнъйшее 
пворенте вкуса, сладосптрасшный, воздушно- 
выпуклый, который долженъбылъобнятьвсе 
сшроене и роскошно ошдыхашь на всей его 
массь бълою. облачною своей поверхностью, 
исчезъ совершенно. Я люблю куполъ, шопь 
прекраспый. огромный легко-выпуклый, ку- 
полъкошорыйвозродилъ роскошный вкусъ Гре- 
ковъ въ Александреюй въкъ и позже, въ 
въкъ наслажденный и эгоизма, въкъ ушон- 
ченнаго раздробленя жизни. въкъ Аншологи 
легкой, душисшой, дышащей сладосшра- 
сппемъ, лънью. и роскошью. когда каждый 
принадлежаль себъ, жилъ для себя а не 
для общесшва., когда па великольиныхъ рос- 
кошныхъ баняхъ., вездь былъ видънъ эшоштъ 
смъло выпуклый какъь небесный сводъ ку- 
полъ. Ничшо не можешь шакъ сладосптра- 
сшно, шакъ пльнишельно украсить Массу 
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домовъь какъ шакой куполъ. Но для эшого 
онъ долженъ бышь помъщенъ шолько на 
шомъ здани, кошорое не измъримо сво- 
ею шириною и какъ можно болфе захвашы- 
ваепгь просшрансшва; онъ долженъ лечь на 
всей обширной его плашформ$; онъ долженъ 
бышь свъшлье самаго зданя и лучше если 
онь весь бълый. Ослъпишельная бЪлизна 
сообщаешъ неизъяснимую очаровашельность 
и полнопгу его легко выпукой Фхормъ, — онъ 
шогда лучше, роскошнъе и облачиъе кру- 
глишся на небъ. И до нынв города Сир- 
ске и Анш!охйске имъюшъ необыкновен- 
ную прелесть черезь шо, чшо удержали 
нъкошорое подобе эшихъ куполовъ; и до 
нын на ВосшокЪ можно всшрышишь ихь 
въ величавомъ и огромномъ видф. 

ЮПоршикъ съ колонами, эшо ясное произве- 
леше Апипическаго стройнаго вкуса, кошо. 
рый не шериълъ надъ собою ни какихъ над- 
строекъ у насъ шо же пропалъ: Ему не до- 
гадались дать колосальнаго размъра, раз 
двинушь во всю ширину зданя, возвысить 
во всю вышину его. Его не развили, не 
увеличили, но сшали упошребляшь въ обык- 
новенномъ видЪ. Удивишельно ли чшо зда- 
н1я кошорыя шребовались огромныя, каза- 
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лись пусшы, потому чшо фхроншоны съ®ко- 
лонами лфпилися шолько надъ крыльцами 
ихъ. Громоздимыя надъ ними въ церквахъ 
дворцахъ башни и массы, вовсе ему не ош- 
въчавиия, подавили и уничшожили его со- 
вершенно. Такимъ самымъ образомъ поэптъ 
не имъющ обширнаго Гешя, всегда не 
доволенъ однимъ просшымъ сюжешомъ и 
вмвсшо шого, чтобы развишь его и сдълать 
огромнымъ, онъ привязываешъ къ нему мно- 
жесшво другихъ; ею поэма обремъняешся 
песшрошою разныхъ предметовъ, но не 
°имъешъ одной господсшвующей мысли и не 
выражаешнтъ одного цфалаго. 

Въ началь ХХ сшольния вдругъ распро- 
странилась мысль объ Ашшической про- 
стошь и шакже какъ обыкновенно бываешь 
обратилась въ моду и ошразилось вдругъ 
на всемъ начиная съ дамскихъ косшюмовъ,. 
преобразовавшихся въ небрежное, легкое 
одъяне Гетеръ. Казалось еще ближе при- 
смошрълись къ древнимъ; еще глубже изу- 
чили пхъ духъ; но все чшо ни строили по 
ихъ образцу. все носило ошпечашокъ мел- 
косши и минашюрносши: узнали искуство 
болъе связывать и гармонировашь между 
собою часши, но не узнали искусшва да- 
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ващь велич1е всему цьлому и опредьлишь 
ему размъръ способный вызвашь изумленге. 
Эшо повое стремлене ръшишельно было 
издержано на мълочныя бесъдки павильоны въ 
садахъ и подобныя, небольичя игрушки. Они 
носпли въ себъ много Апипическаго. но ихъ 
нужно было разсмаптривать въ микроскопъ. 
Въ огромныхъ же публичныхъь здашяхъ не 
счишали за нужное ими руководстивовашься: 
_ они сдълались наконецъ проситы до плоскосши. 
Самое вредное направлеше Архишекшуръвну- 
шила мысль о соразмёрносши ‚ нео шой сораз- 
мърносши. которая должна быть въ спроеши 
въ ошношенти къ нему самому, но просшо 
о соразмьрносши въ ошношеви къ окружаю- 
щимъ его зданямъ. Эшо все равно есшьли 
бы гешй сшалъ удерживашься ошъ ориги- 
нальнаго, и необыкновеннаго. понтому шоль- 
ко, чшо передъ нимъ будушъ слишкомъ 
уже низки и ничтожны обыкновенные лю- 
ди. Эша соразмьрность , сосшолла еще Въ 
шомъ, чтобы спроене, какъ бы велико 
ни было въ своемь объемъь но. непремънно 
чшо бы казалось малымъ. Его сшали уеди- 
няшь и помъщашть на шакой огромной и 
обширной площади, чшо оно казалось еще 
болъе ничшожнымъ. Какъ будшо бы сшара- 
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лись нарочно внушипь мысль: чшо вели- 
кое совсьмтъ невелико, какту будшо бы на- 
сильно старались исптребипи, въ душ бла- 
гоговъне и сдълашь человъка равнодуш- 
ньмъ ко всему. 

Всьмъ ситроеннямъ Городскимъ сшали да-, 
вашь совершенно плоскую, простую ‹Фор- 
му. Домы сшарались дълашь какъ можно 
болъе похожими одинъ на другаго; но они 
болъе были похожи па сарай, или казармы, 
нежели на веселыя жилища людей. Совер- 
шенно гладкая ихъ Форма ни чушь непри- 
нимала живосши ошь малепькихь правиль- 
ныхъ оконъ, кошорыя въ ошшошеншм ко 
всему строению были похожи на зажмурсн- 
ные глаза. И ошою архишекшурою мы 
еще недавно пищеславились, какъ совер- 
шенсшвомъ вкуса и настроили цълые го- 
рода въ ея духъ! Осмьлилсея бы кшо пибудь 
даже шеперь, среди этой гладко-одпообраз- 
ной кучи, вздвигнупть здаше, носившее бы на 
себъ печашь особенной, ръзкой архишекту- 
ры, осмвлилел бы кшо нибудь возлЪ сптрос- 
шя въ Ашшическомъ вкусь непосредспвен- 
но воздвигнушь Гошическое — Его бы соч- 
ли едвали не сумасшедшимъ. Ошъ шого 
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Они шакъ правильны, шакъ гладки, шакъ 
моношонны,  чшо прошедши одну улицу 
уже чувсшвуештъ скуку и ошказываешся опъ 
желаня заглянушь въ другую. Эшо рядъ 
сшнъ и больше ничего. Напрасно ищешь 
взглядъ, что бы одна изъ эшихъ безпре- 
рывныхъь сшъиъ въ какомъ нибудь ‚мвсшь 
вдругъ возросла и выбросилаоь на воздухъ 
смвлымъ переломленнымъ сводомъ, или из- 
верглась какою нибудь башней-гиганшомъ. 
Старинной Германской городокъ съ узинь- 
‚кими улицами съ пестрыми домиками и вы- 
сокими колокольнями имъешъ видъ несрав- 
ненно болъе говорящий нашему воображенно. 
Даже видъ какбго нибудь: восшочнаго горо- 
да‘съ высокими ‘шонкими Минарешами съ 
восточными пестрыми куполами попонув- 
шими въ садахъ имъешъ болъе характера, 
болзе дышетъ поэзей и‘ воображешемъ не- 
жели наши Европейске города поздиъй- 
шей архишекшуры. . | 

Башни огромныя, колосальныя необходимы 
въ город, неговоря уже о важносши ихъ 
назначеня для Хрисппианскихь Церквей. 
Кромъ шого чшо они сосшавляюшъ видъ 
и ‘украшеше, они нужны дая сообще-. 
н!я городу ‘резкихъ примьшъ, чшобы слу- 
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жить маякомъ указывавшимъ бы путь вся- 
кому нседопуская сбишься съ пуши. Они еще 
болдъе нужны въ сшолицахъ для наблюде- 
шя надъ окресшносшями. Унасъ. обыкновен- 
но ограничивающся высошою дающею воз- 
можносшь обглядьть одинъ шолько городъ. 
Между шъмъ какъ для столицы необходи- 
мо ‘видъшь покрайней мЪръ на полшораста 
верспть. во вс сшороны и для эшого мо- 
жештъ бышь одинъ шолько, или два эшажа 
лишних — и все измьняшся. Объемъ кру- 
Гозора помърь возвышешя  разспросшра- 
няешся необыкновенною прогресей. Сшоли- 
ца получаешь сущесшвенную выгоду обоз- 
ръвая провинши и заранъе предвидя все; 
здане сдълавшись немного выше обыкно- 
веннаго, уже прюбрьтаешъ величе; худож- 
никъ выигрываепть, будучи болъе настро- 
енъ колосальносшио здан!я. къ вдохновенно 
и сильнфе чувсшвуя въ себъь напряжеше. 


Эшо направлене архишектурьт . сшара- 
лось какъ будшо нарочно скрывашь свое 
велич1е.,  вмъсшо шого., чтобы какъ можно 
болъе выказывашь его просптрансшво. Нъптъ, 
нетаковъ законъ великаго: Сшроен!е долж-. 
но неизмьримо возвьпиаться почпит, падъ- 
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головою зришеля; чшобы онъ сшалъ пора- 
женный внезапнымъ удивлентемъ, едва бу- 
дучи въ  сосшоянши окинушь Глазами его 
вершину. И пошому сшроене всегда луч- 
ше если стоишъ на шъсной площади. 
Къ нему можешъ ипипи улица, показываю- 
щая его въ перспекшивЪ, издали, но оно 
должно имъшь поражающее величе вбли- 
зи: Чшобы дорога проходила мимо его! 
Чиобы кареты гремвли у самаго его под- 
ножия ! Чшобы люди лЪпились подъ нимъ 
и своею малосшью увеличивали его величе! 
Дайше человьку большое разстояше — и 
онъ уже будешь глядьть выше, гордо на 
находяпияся предъ нимъ предмешы; ему 
покажешся все малымъ. Мы шакъ непо- 
етижимо устроены, наши нервы шакъ 
епранно связаны, чшо полько внезапное, 
оглушающее съ перваго взгляда, произво- 
дишъ на насъ пошрясене. И пошому вы- 
шину сшроенля подымайше въ соразмър- 
ности съ площадью, на которой оно сто- 
инть. Естьли оно съ послфдняго края пло- 
щади кажется малымъ, и зришедь не ощу- 
щаепть изумления, но долженъ для эшого 
близко подходишь къ нему, шо здан1е про- 
пало а вмБешв съ нимъ пропали труды 
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и издержки упошребленные на сооружеше 
его. — в 
Но возвращаюсь къ просшоптв архишек- 
шуры, кошорая заразила нашъ ХХ въкъ. 
Сами Греки чувсшвовали, чшо одни пря- 
мыя лини. и совершенная просшоша 
сшроенй будушъ казашься уже черезъ 
чуръ плоскими, особливо естьли множе- 
сшво шакого рода сшроевшй соединяшся 
вмешь. Они чувсшвовали, чшо строгая 
правильность и гладкосшь сшроешя долж- 
на непременно имЪышь возлЪ себл какую 
нибудь прошивоположносшь, чшобы быть 
болъе оригинальною и замъшною. И по- 
шому просширали надъ ними навъсь дре- 
весный. Бълизна прямолиньйной сшфны 
или сшройного съ колонами хроншона, вы- 
казывалясь изъ за шемной гущи зелени 
дъисшвишельно хороша, пошому чшо со- 
сшавляешь коншраспгь съ облачнымъ рас- 
положентемтъ дерева, почши всегда непра- 
вильно, но красиво раскидывающаго свои 
въшви. Какъ шолько здане ихъ окружа- 
лось другими и находилось среди города, 
они чувсшвовали излишнюю  просшошу 
его и сшарались придашь сколько можно 
болъе игры. Мысль о деревь и.о природъ 
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прежде всего. приходила имъ въ голову. 
Но въ городъь дерево драгоцвиность; птог- 
да они чаще начали употребляшь не глад- 
кя Доричесюмя колоны, но большето ча- 
спию Коринхске съ’ капишелью изъ за- 
вишыхьъ лисшьевъ. Вообще убирашь сшрое- 
ня листьями, впющимися гроздьями ви- 
нограда, или украшен!ями носящими нея- 
сный образъ въшвей дерева, было инсшинк- 
шомъ у всБхъь народовъ. Они невольно, ` 
слъпо слъдовали тайному внушеню своего 
вкуса. Въ Гошической архишекшурь бо- 
лъе всего ‘замъшенъ ошпечашокъ, °хошя 
неясный ибсно сплешеннаго лБса, мрач- 
наго, величесшвеннаго, гдъ шопоръ незву- 
чаль ошъ въка. Эти стремяпияся не- 
скончаемыми ‘линями украшешя и съыши 
сквозной ръЪзьбы ничшо другое, какъ 
о шемное воспоминание о сшволЪ. ВЪШВЯХЪ И 
лисшьяхъь древесныхъ. И пошому смзло воз- 
лв Гошическаго сшроення сшавше Гре- 
ческое, исполиенное сшройносши и про- 
сшошы: оно будешъ сшолшь между. ними, 
какь между величественными , прекраснье 
ми деревьями. И Гопипическое и Греческое 
получать опгь эшаго двойпую прелесшь. 
Исшинный эфФекпгь заключень въ рЪзкой 
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прошивоположносши; красота никогда не- 
бываешь шакъ ярка и видна какъ °въЪ 
коншраст в. Конпграсигь тогда  шолько 
бываешъ дуренъ, когда располагаешся гру- 
бымъ вкусомъ, или лучше сказашь `совер- 
шеннымъ ошсудсшвемъ вкуса, ио нахо- 
дясь во власши шонкаго, высокаго вкуса, 
_онъ первое услоше всего и дъйсшвуешь 
ровно на всъхъ. Разныя часши его гармо- 
‚ нируюшъ между собою .по шъмъ же. за- 
конамъ, по кошорымъ цвъшьъ палевый гар, 
монируень съ синимъ , бълый оъ голубымъ- 
розовый съ зеленымъ и шакъ далье. — Все 
зависишъ ошъ вкуса и ошъ умышия расно- 
ложишь. -Немъшайше только: въ` одномъ 
‘здани множесшва разныхъ вкусовъ.и ро- 
довь архишекшуры. 'Пусть каждая -но- 
сишЪъ въ себь -чшо-шо цълое и самобыш- 
ное; но пусшь. прошивуположносшь между 
эшими ` самобышными въ ошношени. ихъ 
другь къ другу будешъ рьзка и сильна. 
Чьмь болъе въ городь памлшниковъ раз- 
‘рыхъ родовъ зодчесшва .. шъмъ онъ инше- 
реснъе; птъмъ чаще засшавляешть осмашри- 
вашь себя, останавливаться съ наслаж- 
деннемь на каждомъ шагу. Неужели было 
бы хорошо если бы въ Англискомъ са- 
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ду вмъсшо безпрерывныхъ, неожиданныхъ 
видовъ, гуляющй находиль шу же самую 
дорожку, или покрайней мърь шакъ по- 
хожую своими окресшносшями на видзн- 
ную имъ прежде, что она кажешся давно 
извБешною ? 

Терпимосшь намъ нужна; безъ нее ничего 
небудетъ длл художесшва. ВсЪ роды хороши, 
когда они хороши въ своемъ родь. Какая 
бы ни была архишекшура: гладкая массив- 
ная Египешская, огромная ли, песшрая Ин- 
дусовъ, роскошная ли Мавровъ, вдохновеннал 
ли и мрачная Гошическая, . грацтозная ли 
Греческая — всъ они хороши, когда приспо- 
соблены къ назначению сшроевя; всъ они 
будушъ величесшвенны, когда шолько ис- 
шинно посшигнушы. 

Если бы однакожь пошребовалось ошдашь 
ръшишельное преимущесшво которой нибудь 
изъ эшихь архишектуръ, шо я всегда ош- 
дамъ его Гошической. Она чисшо Европей- 
ская, создаше Европейскаго духа и пошому 
болъе всего прилична намъ. Чудное ея ве- 
личе и красота превосходипть всь другя. 
Но изъ милосши, изъ сострадашл, пе ломай- 
ше, не коверкайше ее! Глядише чаще на 
знаменитый Кельнскай соборъ; шамъ все ея 
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совершенсшво и величе. „Лучшаго памяш- 
ника никогда не производили ни древше, 
ни новые въки. Я предпочитаю пошому 
еще гошическую архишектуру, чшо она 
болзе даешъ разгула художнику. Вообра- 
жене живъе и пламениье сшремишся въ 
высошу., нежели въ ширину. И пошому Го- 
шическую архишекшуру нужно упошреб- 
‚яяшь шолько въ церквяхь и сшроешяхъ 
высоко возносящихся. Лиши и безкарниз- 
ныя гошическля пиласшры, узко одна опгь 
другой, должны лептьшть черезь все сшрое- 
ше. Горе, есшьли они ошсшолить далеко 
другъ ошту друга, если сшроеше не пере- 
высило покрайней мьръ вдвое своей ши- 
рины, если це въ шрое! Оно шогда уничшно- 
жилось само въ себъ. Возпосише его ша- 
кимъ, какимъ оно бьшь должно: Чшобы 
выше, выше, сколько можно выше, поднима- 
лись его сшъны, чшобы гуще какъ сшрълы, 
какъ шополы, какъ сосны, окружали ихъ 
безчисленные, угольные сшолбы! никакого 
перереза, или перелома, или карниза дав- 
шаго бы другое паправлен1е, или уменшив- 
шаго бы размьръ спроен1я! чшобы они были 
ровны опгь оспованя до самой вершины! 
Огромиле окна, разнообразнзе ихъ Форму, 
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колосальнъе ихъ выкошу! воздушинъе, легче 
шпицъ! чтобы все чемъ болъе подымалось 
къ верху, шфмъ болъе бы лешвло и скво- 
зпло. И помнише самое. главное: никакого 
сравненя высопты съ шириною; Слово ши- 
рина должна изчезнушь. ЗдБсь одна зако- 


. 


но дащельная идея — высота. ‘ 


- Я увъренъ, чшо нъкошорые будутъ ушвер- 
ждашь. чшо постройка зданя слишкомъ 
высокаго безполезна, потому что намъ нуж- 
но больше мБсша, чшо высоша ни къ чему 
не служишъ и даромъ исшрачиваешь маше- 
ралы. Но я вовсе несовьшую эшошь Го- 
птической образъ сшроемй упошребляшь 
на шеашры, на биржи, на каке нибудь ко- 
мишешы и вообще на ‘здания назначаемые 
для собранЁй веселящагося, или шоргующа- 
го, или работающаго народа. Со мною со- 
гласишся всякой чшо нъшъ величесшвениъе 
возвышеннъе и приличнъе архишектуры 
для здашя Хриспианскому Богу, какъ гори- 
ческая. И что же должны мы шогда уни- 
_чшожить, чего лишишься? величественнаго 
колосальнаго, при взглядЪ на кошорое мысли 
усшремляюшся къ одному и отрываюшъ 
молельцика ошъ низкой его хижины. Весьма 
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немьшаешь вспомнишь великую сшарую 
истинну. чшо народъ не въ силахъ поняшь 
религли въ шакой же самой чисшошь и без- 
штълесносши, какъ получивиие высшее обра- 
зованте, что на него болъе всего произво- 
дяшъ впечашлЬне видимые предмешы ; что 
чьмъ меньше этошъ видимый предметтъ на 
него дъйствуешь, шъмъ слабъе его энту- 
зазмъ и просшая вБра. Великольше повер- 
_таепть просштолюдима въ какое-шо онфмънге 
и оно-шо единсшвенная пружина, двигаю- 
щая дикимъ человъкомъ. Необыкновенное 
поражаепгь всякаго, но шогда шолько когда 
оно смфло рЪзко и разомъ бросаешся въ гла- 


за, Здъсь уже, прочь всякое скряжничестшво . 


и расчеть! Въ прошивномъ случаь эшошъ 
расчешъ будепгь не расчепть; и выгода воз- 
никшая изъ него, будешь выгода одного че- 
ловъка передъ выгодою цфлаго человъче- 
ства. 


Валшеръ Скошить первый ошряхнулъ пыль 
съ Гошической архишекшуры и показалъ 
свъшу все ея досшоинсшво. Съ шого вре- 
мени она бысшро распроспгранилась. Въ Ан- 
гл/ии всЪ новыя церкви сшрояшъ въ Гоши- 
шическомъ вкусь. Онъ очень милы, очень. 
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пряшны для глазъ, но увы, исшиннаго ве- 
лишя дыптущаго въ великихъ зданяхъ сша- 
рины, въ нихъ ныпъ, ОнБ не смошря на 
сшрёльчашые окна и шпицы, не сохраня- 
юшь въ цьломъ исшинно Гошическаго вкуса 
ни уклонились оптъ образцовъ. Во первыхъ они 
сами по себъ вовсе не огромны (великйй не- 
досшатокъ Гоптическаго сшроенля) во вшо- 
рыхъ весь эшошь лфсь чешырехъгранныхъ 
шонкихъ сшолбовь и линй, союзно сшре- 
мящихся чрезъ все строеве, позабышть или 
отвергнуть вовсе, осшавшаяся чрезъ это 
гладкость нечувсшвишельно даешь имъ со- 
вершенно другое выраженте. 


Могущесшвеннымъ словомъ Валшеръ Скот- 
ша вкусъ къ Гошическому распространился 
бысшро вездъз и проникнулъ во все. Еще не 
сдълавшись великимъ, онъ уже сдълался 
мелкимъ: Сельске домики, шкафы, ширмы, 
сшолы, сшулья все обрашилось въ Гошиче- 
ское, И эши величесшвенныя прекрасныя 
украшеня, упошреблены были на игрушки. 
Въкъ нашъ шакъ мълокъ, желаня шакъ 
разбросаны по всему, знания наши шакъ эн- 
циклопедически, чшо мы ни какъ не можемъ 
усредошочимь на одномъ какомъ нибудь 
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предмешь нашихъ помысловъ и оштого 
по неволь раздробляемъ всЪ наши произве- 
дения на мълочи и на прелесшныя игрушки. 
Мы имъемъ чудный даръ дБлать все ни- 
чшожнымъ. Египешскую архишекшуру ко- 
порой весь эфекпть въ колосальносши, мы 
издерживаемъ на небольше мосшики, на 
вороша, вершину кошорыхъь профзжающий 
кучеръь можешь досшашь рукою. Изъ Гоши- 
ческой мы дълаемъ серги, хушляры дая ча- 
совъ; Греческую мы употшребляемъ въ бе- 
съдкахъ. Въ публичныхъ же и огромныхъ 
здашяхъ показываемъь шакую архишекшуру, 
кошорую врядъ ли можно признашь особен- 
нымъ родомъ. Въ ней сшолько безмысля, 
шакое негармоническое соединеше частей, 
шакое ошсудсшве всякаго воображен!я, чпто 
недосшаешъ силъ назвашь ее имьющею свой 
харакшеръ архишекшурою. 


Есшь рудникъ о кошоромъ едва только 
знаюшъ чшо онъ сущесшвуешь; есть мръ 
совершенно особенный ‚ ошдвльный, изъ ко- 
шораго мензе всего черпала Европа. Эшо — 
архишекшура Восшочная. Архишекшура, 
которая создана ‘однимъ птолько воображе- 
нгемъ, воображешемъ восшочнымъ, горячимъ, 
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‚ чудеснымъ, облекшимся въ иперболу и алего- 
раю, пролептьвшимъ мимо жизни и прозаиче- 
скихъ нуждъ ел. Жизнь Азашцевъ никогда 
неимвла шакого многосшоронняго развипия 
какъ Европейцевъ:; Никогда пошребносши 
ихъ не были тшакъ разнообразны , и безчи- 
сленны какъ наши, и пошому очень есшо- 
сшвенно, чо обыкновенныя жилища ихъ 
лишены песшрошы.. ясносши и стройности; 
они уединенны, однообразны, шакже скучны 
ошсудсшвемъ всякой мысли, какъ самый 
Азлашецъ во время своего покоя. Но за шо 
вездъ, куда ни проникала шолько Аз1ашская 
роскошь, огромная, великолъиная, ша рос- 
кошь, кошорая блещепть въ ихь волшеб- 
ныхъ сказахь, вездь, куда ни проникала 
эта увЪшенная ожерельями дочь воспточ- 
наго воображеня, шамъ сшояшъ донынъ 
дворцы, великольше кошорыхъ изумишель- 
но. Сшроене ихъ захвашывало цълые въки. 
_цълый народъ, цьлая нащя, надъ нимъ шру- 
дилась и предки върили, какъ въ неотрази-. 
мое предопредъленте,. чшо ‘здаве, будешь 
окончено ихъ потомками. Вездь куда ни 
проникала эша всемогущая массивная рос- 
кошь, или диюй эншузтазмъ, первоначаль-. 


ной ИХЪ релити , вездЪ громоздились памяи!-. 
| { 


— 955. — 
`°ники, ужасные своею огромноспию , передъ 
кошорыми мысль нБмфетъ ошъ изумления, 
когда вспомнишь какъ бъдны были ихъ оред- 
сшва и познаня; какъ ничтожны ихь ма- 
шины для подняпия и укрЪпления эшихъ 
сшрашныхь массъ. Еще болфе изумлеше 
овладъваенъ духомъ. когда видишъ какъ 
почши дикй, неразвивпийся человъкъ, раз- 
вился внезапно на эшомъ гиганшскомъ зда- 
ни; какъ былъ онъ проникнушъ и воспор- 
женъ мыслью о божеств, чшо невольно 
показалъ разоблачене своего гея, и упре- 
дилъ медленные годы вЪковаго образова- 
шя. 
и р 

Взглянише на эшошъ массивный величе- 
сшвенный Триченгурскй храмъ у Индусовъ, 
едвали не одно изъ.первыхъь зданй по ве- 
личинЪ своей. Эшо. пирамидальное скло- 
ненге массы къ верху, посшепенное уменьше- 
не эшажей, бездна Индъйсиихь поршиковъ 
обльпливающихъь ихъ сшфны, пиласшры 
громоздяциясл надъ пиласшрами, колоны 
надъ колонами, какъ будшо ступаюшие одна 
на другую, чшобы скоръе достать вершины 
‚ эшой массы-—все эпто явлене совершенно ориги- 
нальнаго вкуса. Но если Триченгурсюй храмъ 
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слишкомъ уже шяжелъь и дышешь языче- 
сшвомъ, взглянише на сптройный, прекрасный 
Купубъ-Минаръ, кошорымъ по справедливо- 
сши славяшся Дельфи. Я незнаю въ м:ръ-баш- 
ни копгорая бы при простош почши Апипи- 
ческой сшолько дышала глубиною красошы, 
гдБ бы воображете вылилось шакъ чис- 
шо и величаво. Если этошъ родъ немо- 
жешъ бышь совершенно усвоенъ нами, шо 
Европейцы вообще могушъ заимсшвовать 
съ пользою эшо пирамидальное. или кону 
сообразное усшремлене къ верху - р5зкое 
отличе Индъйскаго сшиая. 


Восшочная архитектура дворцевъ пред- 
ставляепгь совершенно прошивуположный 
родъ: здъсь царсшво Азашской роскоши. 
Строене раздаешся просшраннъе въ шири- 
ну. Огромный Восшочный куполъ, или совер- 
шенно круглый, или выгибающийся какъ 
сладосшрасшная ваза опрокинушая внизъ. 
или въ видЪ шара, или обремененный, облъ- 
пленный рьзбою и украшенями, какъ бога- 
шая мипра, пашр1архально власшвуеттъ надъ 
всъмъ здашемъ; внизу у самаго подножя 
строения небольшия куполы цфлою оградою 
обходяшьъ его просшранныя сшЪфны, какъ 
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покорные рабы; со всъхъ сшоронъ лешяптъ 
шонке минарешы, представляюние самый 
очаровашельный конптрасшъ своею легкою 
веселою шорнюрою съ важнымъ величесш- 
веннымъ видомъ всего здантя. Такъ вели- 
чественный магомешанинъ въ широкомъ у-’ 
бранномъ золошомъ и каменьями плашьз воз- 
лежишъ среди гурй стройныхъ., обнажен- 
ныхъ, осльпишельныхь своею бълизною. — 
НигдЪ зодчесшво непринимало сптолько раз- 
нообразпыхъ Формъ какъ на Восшокь. Тамъ 
каждое здане выливалось можно сказать 
всегда мимо прежнихь условй, или лучше 
сказашь, оно выливалось облеченное новыми 
условтями собсшвеннаго предчувствия, сход- 
сшвовавшими съ прежними развЪ шолько 
вЪ самомъ оптдаленномъ началь религозномъ, 
или нацональномъ. Вся Индя усъяна пре- 
красными зданлями. Каждое изъ нихь со- 
_храняепгь свое ръзкое ошлич!е, свой особый 
ошпечатокъ, до шакой сшепени, что ихъ 
совершенно не льзя подвесть подъ одну ка- 
шегорю.  Множесшво разныхъ куполовъ 
всБхъ возможныхь Формъ, вовсе непохожихъ 
одинъ на другаго, украшени и убрансшвъ 
совсьмъ ошличныхъ и всегда новыхъ — все 
говоришь о необыкновенномъ воображенйи 
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ИхЪ, кошорое не сштенялось ни какими пра- 
вилами. Впрочемъ причиною эшаго разно- 
образзя можешь быть было безчисленное 
множесшво секшъ. наполняющихъ Инд!ю› 
‘производившихъ в5чную оппозицию. вЪъчную 
раздражишельностть воображеня. Но болъе_ 
исполнены роскоши очаровательной, кошо- 
рою говоришъ Восшочная природа. пт5 зда- 
ня, кошорыхъ коснулся вкусъ Аравишянъ. 
Въ Ази, во время этихъ разрушишельныхъ 
встръчъ новыхъ и вшарыхъ народовъ осо- 
бенно Магометанъ, произошло необыкно- 
венное смьшене Архишекшуръ, произошли 
самыядерзкия ошсшупленил. Но никогда, ни- 
гдЪ не соединялось смЪлое съ шакою прекрас- 
ною роскошью какъ у Аравишлнъ. Они 
заимствовалн ошъ природы все по, чшо 
есшь въ ней верхъ прекраснъйшаго. Ихь 
архишекиура не носишь на себъ печа- 
ши дремучихъь лъсовъ; она вся состоипть 
изъ цвшовЪ. Она убрана цвыпами, она 
потоплена цьлымъь моремъ цвъшовъ, пре- 
красныхъ, роскошныхъ, какими убрана нъж- 
ная долина Кашемира. Ихъ узорныя коло- 
ны увъичаны ппольпаномъ; ихь ръзьба въ 


видв незабудокъ и цвъшовъ съ чешырью 
лепестками, или развивающихся розъ; ихъ 
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галлереи похожи на въшви пальмъ верши- 
нами своими образующихъ своды. Все’ ошо- 
звалось необыкновенной роскошью цвЪъши- 
сшаго ихъ вкуса. Эша архишекшура какъ- 
шо именно создалась для жизни ошданной 
наслажденямъ. для веселыхъ., свъшлыхъ 
жилищъ человъка. Она рьшишельно изгнала 
изъ себя все мрачное. Здане шакъ преле- 
сшно, очаровашельно, какъ Восшочная кра- 
савица съ черными, яркими какъ молния 
глазами, въ песшромъ своемъ убрансшвв и 
драгоцзнныхъ ожерельяхъ. | 
Восшочная архишекпгура имъешь у себя 
шо, чего никогда еще неупошребляли Евро- 
пейцы. Эшо колоны, негладкя, но распе- 
шренныя украшен1лями опть шедесшала до 
капишели. Иногда эши колоны бываюшъ 
совершенно сквозныя и прозрачныя: ръзьба 
проникаепть ихъ на сквозь. Они сосшавая- 
юшъ пл5нишельгьйшее изобръшенте Восшоч-. 
наго вкуса. Здан!е какъ бы ни было гро- 
моздко но съ шакими колоннами кажешся 
воздушно. Почему бы казалось намъ не пе- 
ренесши ихъ на свою почву? Но умъ и вкусъ 
человзка предсшавляюшь сшранное явлеше: 
прежде нежели досшигнешъ исшины. онъ 
сшолько дасшъ объъздовъ, сшолько надълаепть 
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несообразностей, неправильцосптей, ложна- 
го, чшо посль самъ дивишся своей недо- 
гадливосши. Обо всъхъ сихъ памяшникахъ 
Европа и не забошилась. Одинъ шолько 
вкусъ Кишайцевъ, который можно названть 
самымъ мелкимъ, самымъ ничтожнымъ изъ 
всъхъ Восшочныхъ народовъ, какимъ-то по- 
въшремъ занесся къ намъ въ конць ХУШ 
сшолвпия. Хорошо чшо Европейцы, по обык- 
новенйо своему шошчасъ обратили ‘его ми 
мосшики , павильоны. вазы. камины, а не 
вздумали приспособить къ больышимъ ситрое- 
нямъ. Эшопшъ вкусъ шочно былъ не ду- 
ренъ въ бездьлкахъ, пошому, чшо Европей- 
цы его шошчась усовершенситвовали по сво- 
ему и дали ему шу прелесшь, кошорой онъ . 
‚ самъ въ себъ не имъешъ, шакже какъ и его 
народъ не имьешь энергми не смотря на 
всю свою образованность. 

Есшь еще особенный родъ. архишектуры, 
совершенно ошличный опть всего до селЪ 
показаннаго мною. Эшо архишекитура ка- 
шакомбъ Индъйскихь и Египешскихъ., гдЪ 
эти два народа шакъь удивительно сошлись 
между собою и ‘дали поводъ подозрьвашь 
древнее между ими родсшво. Главный ха- 
ракшеръ ел шяжесшь. ‘Здьсь все должно сое- 
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динишься въ Массу и шолщу; здане шяже- 
ло сптупаепть какъ, на слоновыхъ пядяхъ. на 
'корошкихъ шяжелыхъ колонахъ. кошорыхъ 
ширина своимъ д1аметромь равпяешся по- 
чши съ высошою. Здъсь уже совершенно 
нсе ширина и масса. На ней какъ будшо опе 
печашалась тяжесть земли; внушри копо- 
рой она скрываешъ шяжелое свое величте. 
То чшо порокъ въ другихъ родахъ ее, шо 
сдъсь досшоинсшво. Эта подземная архи- 
шектура, пмешь чшо-шо шакже велича- 
вое, хошя впушаешь совершенно друмя мы- 
сли. Здьсь шяжесшь не безобразна, а вели- 
чесшвенна , пошому чшо соспавляепть глав-‘ 
ную идею всего зданя. Если художникъ 
предположилъ создать шяжелое и массив- 
ное и выполнилъ эпо, его шворене върно 
будешъ хорошо; но когда начершалъ ойъЪ 
планъ шяжелаго а изъ него вышло вовсе 
не шяжелое, или на оборошъ когда онъ за- 
мыслилъЪ произвеспть легкое, а вышио шяже- 
лое, шо эшо уже рьшишельно дурно. Зда- 
не эшо когда съ него сбрасывали землю, и 
оно выходило на свъшъ предсшавляло’ всетдх 
ситранный и вмъсптв страшный видъ; какъ 
будшо бы земля выказывала свою глубокую 
внушренность, какъ будшо бы мракъ бчу- 
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шился вдругъ среди яркаго свъша, мракъ 
шолько освъщаемый свъшомъ, а не прого- 
няемый имъ, какъ Египешская урна или 
мершвая голова среди пиршесшвъ. Мнъ ка- 
жешся напрасно эшу архишекигуру вгоня- 
юпть въ землю: показавшись вдругъ, неча- 
янно среди свъшлыхъ, легкихь домиковъ, 
она должна непременно поразишь всякаго и 
произвесши свой эхекить. Одно пакого рода 
сшроение среди многолюднаго города было 
бы прелесшь, ‘но шолько одно, не болфе. 
Въ сшроен1яхь шакого рода всъ часши со- 
сшояшъ изъ шяжесшей, но при всемъ шомъ 
‚ошошен1я ихь между собою. исполнены ка- 
кой-шо внупгреннъй, нЪсколько страшной 


гармони и создашь въ эшомъ родБ совер- 


шенное весьма нелегко. 


+ 


`Египешская архишекпгура надземная сослпла- _ 


вляешъ совершенно другой родъ: она массив- 
на шоже; но сшройносшь и проспоша въ выс- 
шей сшепени съ нею неразлучны; главный же 
ея харакшеръ — колосальносшь. Чемъ она гла_ 
же снизу до верху, безъ всякихъ раздьленй и 
ръзкихь украшенй, шьмъ лучше. Но неупо- 
птребляйше ее на небольше мосшики: безъ 
колосальносши эша архишекшура мейъе не- 
жели ничшо. Еще разъ повшоряю: всякая ар- 
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хитектура прекрасна, если соблюдены всЪ 
ея условля и если она выбрана совершенно со- 
гласно назначеню сптроентя. Безъ эптой благо 
намъренной, безприсшрасшной шерпимосши 
не будешъ ни истинныхъ шалантовъ, ни ис- 
шинно величественныхъ произведен. Прочь 
этопть схолацизмъ, предписывающуй сшрое- 
н!я ранжировашь подъ одну м5рку и сшроить 
по одному вкусу! Городъ долженъ соспояпть 
изъ разнообразныхъ массъ, если хошимъ чшо- 
бы онъ досшавлялъ удовольсшие взорамъ. 
Пусшь въ немъ совокупишся болъе различ- 
ныхъ вкусовъ. Пусшь въ одпой и шой же ули 
цъ возвышаешся и мрачное Готическое, и об- 
'ремененное роскошью украшенй Восшочное, 
и колосальное Египешское, и проникнушое 
сшройнымъ размъромъ Греческое. Нуспть въ 
немъ будушъ видны: и легко выпуклый млеч- 
ный куполъ, и религтозный безконечный шпицъ 
и восшочная мишра, и плоская крыша Ипиа- 
лланскал и высокая Фхигурная Фламанская, и 
четырехгранная пирамида, и круглая колона, 
и угловашый обелискъ. Пусшь какъ можно 
ръже дома сливаюшся въ одну ровную. одно- 
образную сшъну, но клоняшся, шо вверхъ , 
по внизъ. Пусть разныхъ родовъ башни какъ 
можно чаще разообразяшъ улицы. Неужели 
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найдешся шакой смъльчакъ, или лучше ска- 
зашь несмъльчакъ, кошорый бы ровное мьсшо 
въ природъ осмълился сравнипть съ видомъ 
ушесовъ, обрывовъ, холмовъ выходящихъ 
одинъ изъ за другаго. 

Архишекторъ -шворець долженъ имъшь 
глубокое познанте во всьхъ родахъ зодчесшва. 
Онъ мензе всего долженъ пренебрегать вку- 
сомъ шъхъ народовъ, кошорымъ мы въ ошно- 
шени художесшвъ обыкновенно оказываемъ 
‘презрьн:е. Онъ долженъ быть всеобъемллощьъ, 
изучизпь и вмсшишь въ себъ всъ безчислен- 
ныя измфненля ихъ. Но самое главное: дол- 
женъ изучишь все въ идеь а не въ мелочной 
наружной ФормБ и часшяхъ. Но для шо- 
го чнобы изучить вЪ Идеь, нужно бышь ему 
Генлемъ и Поэшомъ. 

Нообрашимся къархишекшур Городовъ. Го- 
родъ нужно сшроишь шакимъ образомъ, чшо- 
бы каждая часть, каждая ошдьльно взяшая 
масса домовъ предсшавляла живой пеизажъ. 
Нужно шолиь домовъ придашь игру, чшобы 
она, если можно шакъ выразишься , заиграла 
ръзкосшями, чтобы она вдругъ връзалась въ, 
память и преслъдовала бы воображеше. Есшь 
шаке видь, кошорые въкъ помнишь, неспь 
таке, кошорыхъ при всБхъ усиллхъ не мо- 
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жешьзамъшить въ памяти.. Зодчество грубъе 
и вмвспт5 колосальнЪе другихъ искусшвъ, какъ 
шо: живописи, скульпитуры и музыки, и по- 
шому эфекпгь его въ эФекшв. Масса города 
имъешъ уже шфмъ выгоду, чшо ее вдругъ мож- 
но измфнишь, исправишь по своему произволу. 
Иногда одно шолько строен!е среди ел-и она 
совершенно измъняетьъ видъ свой, принимаешь 
другое выражене; шакъ какъ всякой ри- 
сунокъ ученика вдругъ оживлясшся подъ 
кисшью , или карандашемъ его учишеля, ко- 
шорый въ одномъ мъсшф подкръпиить, въ дру- 
гомъ ошдьлишь, въ третьемъ шолько про- 
нешъ,—ивсе уже не шо. При шомъ самыя ошиб- 
ки уже подаюпть идею о шомъ, какъ избьжашь 
ихъ, безъхаракшерное подаешъ мысль о харак- 
шерномъ, мълкое и плоское вызываюшщъ въ 
прошивоположность дерзкое и необыкновен- 
ное. углублеме внизъ подаепть идею о воз- 
вышеви вверхъ и на оборошт,. Ген богачь 
страшный, передъ которымъ ничшо весь мръ 
и всБ сокровища. 

‚ При посшроени городовъ нужно обращать 
внимаше на положеше земли. Города сшроюш- 
ся или на возвышеви и холмахъ, или на рав- 
пинахь. Городъ на возвышени менфе шре- 
буешъ искусшва, пошому, что шамъ природа 
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рабоптаепть уже сама, шо подымаешь домы на 
величесшвенныхъ холмахъ свойхъ и кажешъ 
ихъ валиканами изъ задругихъ домовъ, по опу- 
скаептъ ихъ внизЪъ. чшобы дашь видъ другимъ. 
Въ шакомъ городЪ можно менъе упоптребляшь 
разнообразтя. Въ немъ можно болъе упошреб- 
ляшь гладкихъ и одинаковыхъ домовъ., пошо- 
му, чшо неровное положен1е земли уже даепгь 
имъ нъкошорымъ образомъ разнообразае пом$- 
щая ихъ въ разиыхъ мьсшоположеняхъ. Нуж- 
но наблюдашь шолько. чтобы домьт показы- 
вали свою вышину одинъ изъ за другаго, шакъ 
что бы сшоящему у подошвы казалось, Чшо 
на него глядишь двадцашиэшажная масса. 
'Тамъ мало нужно искусшва, гдЪ природа одолъ- 
ваептъ искусшво; шамъ искусшво птолько для 
шого чшобы украсить ее. Но гдъь положен!е 
земли гладко совершенно. гдЪ природа спишъ, 
шамъ должно рабошашь искусшво вовсей си- 
аъ. Оно должно пропесшришь, естьли можно 
сказать изрьшь, скрыть ‚равнину, оживипть 
мершвенносшь гладкой пусшыни. Здъсь одно- 
образе и простоша домовъ будешъ большая 
погрьшносшь. Здъсь Архишекшура должна. 
бышь какъ можно своенравнЪе: принимашь 
суровую наружноспь , показывашь веселое 
выражене, дышашь древносшью, блесптьшь 
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новостью, обдавать ужасомъ, сверкашь красо- 
шою. бышьшо мрачной, какъ день обхваченный 
грозою съ громовыми облаками, шо ясною 
какъ ушро въ солнечномъ с1яни. Архишек- 
ппура шоже лъшопись мра: Она говорипгь 
шогда когда уже молчаптъ и пъсни и предан1я 
и когда уже ничшо неговориптъ о погибшемъ 
народъ. Пусшь же она, хошь ошрывками. лв- 
ляешся среди нашихъ городовъ въ шакомъ ви- 
дъ, въ какомъ она была при ошжившемъ уже 
народф. Чшобы при взглядь на нее освнила 
насъ мысль о минувшей его жизни и погрузи- 
ло бы насъ въ его быпть, въ его привычки и 
сшепень пониман!л и вызвала бы унасъ бла- 
годарносшь за его сущесшвоване, бывшее 
сшупенью нашего собсшвенною возвышеная (°) 


(*) Мн прежде приходила очень странная мысль: я ду- 
маль что весьма не мъшало бы имъть въ городь одну 
такую улицу, которая бы вмБщала въ себь Архитектурную 
дътопись. Чтобы начиналась она тяжелыми, мрачными воро- 
тами. Прошедши которые зритель видъль бы съ двухъ сто- 
ронъ возвышаюцияся величественныя зданя первобытнаго 
дикаго вкуса, общаго первоначальнымъ вародамъ. Потомъ 
постепенное измънеше ея въ разные виды: высокое преобра- 
жене въ колосальную исподненную простоты Египегскую, 
потомъ въ красавицу Греческую, потомъ въ сладострастную 
Адександрйскую и Визанийскую съ плоскими куполами, 
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Неужели однакоже невозможно создаше 
(хотя для оригинальносши ) совершенно 
особенной ‘и новой архишектуры, мимо 
прежнихъ условй. Когда дикй и мало- 
развивиийся человькъ, которому одна при- 
рода, еще грубо имъ понимаемая, слу- 
жишъ руководсшвомъ и вдохновенлемъ, соз- 
даешь швореше, въ кошоромъ являешся и 
красоша и шайный инсптинкпть вкуса, оптъ 
чего же мы, кошорыхъ всв способности 
шакъ обширно развились, кошорые болъе 
видпмъ и понимаемъ природу во всБхъ ея 
‚шайныхъь явленляхъ, ошъ чего же мы ие 
производимъ ничего совертенно промикну- 
шаго шакимъ, богашсшвомъ нашего нозна- 


потомъь въ Римскую съ арками въ нЪсколько рядовъ, да-. 
лъе вновь нисходящую къ дикимъ временамъ и вдругь по- 
томь поднявшеюся до необыкновенной роскоши Арашйскою, 
потомь дикою Готтическою, потомъь Готико-Арабскою , по- 
томъ чисто-готическою, вЪнцемъ искуства, дышащею въ Ке- 
льнскомъ соборБ, потомъ страшнымъь смьшешемъ архитек- 
туръ, происшедшемъ отъь обращен!я къ Визант@ской, потомь 
древнею Греческую въ Новомъ костюмВ и наконецъ чтобы 
вся улица оканчивалась воротами заключившими бы въ себ. 
стихи новаго вкуса. Эта улица сдвлалась бы тогда въ нЪко- 
торымь отношеши исторею развитя вкуса и кто лфнивъ 
перевертывать толстые томы, тому бы стоило только прой- 
ти по ней чтобы узнать все. — 
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ния. Идел для зодчесшва вообще была чер- 
пана изъ природы, но шогда когда чело- 
иъкъ спльно чувсшвовалъ на себъ ел влия- 
не; шеиерь же искусшво посшавилъ онъ 
выше самой природы, — развЪь неможешъ онъ 
черпать своихь идей изъ самаго искусшва 
или лучше сказать изъ гармоническаго слия- 
ня природы съ искусшвомъ? Разсмошрише 
полько, какую сшрашную изобрышашель- 
носшь показалъ онъ на мвакихъь издъляхъ 
ушонченной роскоши; разсмошрише, всБ 
эти модныя бездълицы, кошорыя каждый 
день являюшся и гибнушъ, разсмотрише 
ихъ, хошя въ микроскопъ, если шакъ они 
нсосшанавливаюшьъ вашего внимашя. Ка- 
кого они исполнены шонкаго вкуса! каюме 
принимаюшъ они совершенно небывалыя 
прелестшныя Формы! Он создаюшся въ тша- 
комъ  особенномь родъ, кошорый еще 
никогда не всшръчался. Руъзьба и шонкая 
ошдълка ихъ шакъ незаимсшвованы и вм5- 
сш съ шмъ шакъ хороши, чшо мы иног- 
да долго любуемся ими, и увы! вовсе не 
ощущаемь жалосши при видЪъ какъ гиб- 
нешъ вкусъ человъка въ ничшожномъ и вре- 
менномъ., шогда какъ онъ былъ бы замз- 
шенъ въ неподвижномъ и въчномъ. Развь 
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мы неможемъ эшу раздробленную мелочь 
искусшва превраптипть въ великое. Неужели 
все шо, чшо всшрЪчаешся. въ природ долж- 
но бышь непремънно птолько колонна, ку- 
полъ и арка. Сколько другихъ еще образовъ 
нами во все не шронушо. Сколько прямая 
лин1я можешъ ‘ломашься. и измняашь на- 
правлене ‚, сколько кривая выгибаться . 
сколько новыхъ можно ввести украшений, 
кошорыхъ еще ни одинъ архишекторъ не 
вносилъ въ свой кодексъ.— Въ нашемъ вЪъкЪ 
есшь шаке пртобрьшения и шаюкя новыя, со- 
вершенно, ему принадлежания сшихи, изъ 
кошорыхъ бездну можно заимсшвовать ни- 
когда прежде невоздвигаемыхъ зданш. — 
ЗВозмемъ напримърь шь висяш!йя украше- 
я, кошорыя начали появляшься недавно. 
Покамъсшь висящая архишекигура шолько 
показываешсл въ ложахъ, балконахъ и въ 
небольшихъь мосшикахъ. Но если цБлые 
этажи повиснушъ, если перекинушся смъ- 
лыя арки, если цълыя массы  вмъепю 
шяжелыхъ колонъ очушяшся на сквоз- 
ныхъ чугупныхъ подпорахъ , если домъ 
обвъсишся съ низу до верху балконами съ 
узорными чугунными перилами. и ошъ нихъ 
вислиля чугунныя украшеня въ шысячахъ 
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разнообразныхъь видовъ облекушъ его сво- 
ею легкою съшью и онъ будешь глядъшь 
сквозь нихъ, какъ сквозь прозрачный вуаль, 
когда эши чугунныя сквозныя украшения 
обвишыя около круглой, прекрасной башни 
полешять вмЪешБ съ нею на небо — ка- 
кую легкосшь, какую эсшешическую воз- 
душносшь пробрьшушъ шогда дома наши! 
Но какое множесшво есшь расбросанныхъ 
на всемъ намековъ могущихъ зародишь со- 
вершенно необыкновенную живую идею въ 
головЪ архишекшора, если шолько эшошть 
архншекторъ шворець и Поэшь (*) 
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(*) Статья эта писанна давно. Въ послфднее время вкусъ въ 
Европ улучшился и особенно въ нашей любезной Росси. 
Многе архитекторы уже ей двлають честь; изъ нихь 
должно упомянуть о БрюловЪ, котораго здая исполнены 
истиннаго вкуса и оригинальности. | 
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АЛ-МАМУНТЪ, 


(Историческая характеристика): 


Ни одинъ Государь не принималъ правле- 
ния въ шакую блесшящую эпоху своего го- 
сударства, какь Ал-Мамунъ. Грозный Ка 
лихашъ величесшвенно возвышался на клас- 
сической землЪ Древняго м!ра. Онъ обнималъ 
на восшокв всю цвьшущую Юго - западную 
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Азю и замыкался Индею, на западь онъ 
просширался по берегамь Африки до Гиб- 
ралтара. Сильный флошъ покрывалъ Среди- 
земное море; Багдадъ, сшолица эшаго но- 
ваго чудеснаго м!ра видьлъ повельшя свои 
‚исполняющимися въ ошдаленныхъь  краяхъ 
провинщй ; Бассора, Нигабуръ и Куфха., зр+- 
ли новообращенную АзНо , ешекающуюся въ 
свои блесшянля школы; Дамаскъ могъ одьшь 
всъхь сласшолюбцевъ дорогими шканями и 
снабдить всю Европу сшальными мечами, 
и арабъ уже думалъ, какъ бы осущесшвишь 
на земль рай Магомеша, создавалъ водопро- 
воды, дворцы, цфлые лъса пальмъ , гдЪ сла- 
дострасшно били Фхоншаны и дымплись бла- 
говон1я восшока. И кь шакому развипию 
роскоши еще не успвла привиться ни одна 
нравсшвенная болЪзнь полиптического обще- 
сшва. Всъ часши эшой Великой империи , 
этаго Магомептанскаго м!ра были связаны 
довольно сильно и связь эша укръплена бы- 
ла волею необыкновеннаго Гаруна, кошо- 
рый постигнулъ вс разнообразныя способ- 
носши своего’ народа. Онъ не былъ исключи- 
шельно государь-Филосовъ, государь-поли- 
. шикъ, государь-воинъ, или государь-лише- 
раторъ. Онъ соединялъ въ себъ все, умфлъ 
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‘ровно разлить свои дъйсшвя на все и не- 
досшавишь перевъса ни_одной отрасли надъ 
другою. Просвъщеше чужеземное онъ приви- 

| валъ къ своей наши, въ шакой шолько сше- 
-,. пени, чтобы помочь развили ея собствен- 
° наго. Уже.Арабы перешли эпоху своего фа- 
нашизма и завоеван! › но все еще были ис- 
полнены эншуз!азма и огненныя страницы 
Корана перелистывались съ шбмъ же бала- 
гоговзн1емъ, исполнялись шакже раболъпно. 
Гарунь умълъ ускоришь весь админисигра- 
шивный государсшвенный ходъ и исполне- 
не повельн!й , сптрахомъ своей вездъсущно-_ 
сши. Намъстники и Эмиры, изъ кошорыхъ 
каждый обыкновенно ситремишся бышь дес- 
_потомъ, опасались всшръшишь всезрящаго „ . 
переодьшаго Калифха — и правлене .безъ за- 
коновъ двигалось крьпко и опредъленно. Въ 
шакомъ видЪ принялъ.государесшве Ал-Ма- 
мунъ, Государь, котораго’. Царьград»: на- 
звалъ великодушнымъ покровишелемъ. наукъ,, 
кошораго имя История внесла въ число благо- 
дъщедей человъческаго рода и который замы- 
слилъгосударсшво полишическое превратипть 

въ государсшво музъ. Онъ былъ одаренъ всею 
живосшию и способноспью къ долгому изу- 
ченло. Его харакшеръ нсподнент былъ бла- 
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городсшва. Желание ры было его деви- 
зомъ. Онъ былъ влюбленъ въ науку и ваю- 
бленъ совершенно безкорысшно: онъ любилъ 
науку для нея же самой, педумая о ея цъ- 
ли и примънени. Онъ предался ей’съ исклю- 
‘чишельною стшрасшью. ‘Тогда Аравишяне 
шолько-чию ошрыли Арисшошеля. Многообъ- 
емлюций и шочный ФилосоФъ Грещи немогъ 
сойшись съ ихъ воображенемъ’ слишкомъ 
сптремишельнымъ, слишкомъ колосальнымъ 
и восточнымъ , но Аравйске ученые занима- 
ясь долгое время копошливою рабошою уже нз- 
сколько привыкнули къ шочности ихормально- 
сши иоптъ нюго принялись за него съ ученымъ 
эншуз!азмомъ. Эши безконечные выводы, это 
облечение въ видимосшь и. порядокъ того, 
что они прежде чувсшвовали въ душф пла- 
менными ошрывками немогли не околдовашь 
 шогдашнихь ученыхъ. Воспишанный подъ 
ихъь вмянемъ Ал-Мамунъ, исполненный ис- 
шинной жажды просвъщеня упошреблялъ 
всв сшаранйя ‘ввесши въ‘свое государсшво 
эптошь чуждый дошолв Гречесюй м:ръ. Баг- 
дадъ роспроешеръ дружелюбныя длани всёв- 
му ученому ппогдашиему свъшу. Милосщи Ка- 
лиеа были ошкрышы всякому, кшо принад- 
лежалъ къ какому бы шо ни было званю, 
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какой бы ни ‘былъ онъ релипи, какихъ бы 
нибылъ исполненъ прошиворфчащихъ ‘началъ. 
Есшесшвенно, чшо шогда боле всего при- 
‘носили свои познанйя въ Багдадъь шь. кошо- 
рые еще сохраняли въ душБ своей образъ 
Полишеизма облеченнаго. Хриспианскими Фор- 
мами ‚, которые, гошовы были сшашь грудью 
за Аммония Саккаса., Плошина и другихъ по- 
слъдовашелей новоплашонизма, кошорые уже 
ненаходили поля для своихъ ученыхъ. риста- 
нй въ Царьградъ ‚ слишкомъ заняшомъ спо- 
рами о догмахъ Хриспиансшва. Багдадъ пре- 
‘‚врашился въ республику разнородныхъ онт- 
‘раслей познанй и мнЪнй. Вънценосный А- 
рабъ вслушивался внимашельно въ усьши- 
птельную музыку ученыхъ , толкованй и 
понкосшей. Правители государственныхъ 
мъсшъ не могли не увлечься. примъромъ го- 
сударя и шогйа выспия сшупени государ- 
сшва обняла какая-шо лишерашурная моно- 
‘маня. Визири и Эмиры старались окружишь 
свой дворъ учеными пришельцами. Очевид- 
но: чшо админисшраптивная часшь была какъ 
будшо чъуъ-шо вшоросшепеннымъ; чшо пра- 
вишели должиы’ были многое ошносящееся . 
къ управленшо повфряшь усмошрьню сво- 
ихъ секрешарей и любимцевъ, чшо эши лю- 
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бимцы были, иногда вовсе невьжды, чаеню 
получали пронырсшвами мъсша, чшо все’ 
эшо‘ должно было отшозвашься. на. народъй 
въ послёдешаи времени. обрушишься на. са- 
михъ правишелей. Толпа шеорешическихъ Фи- 
лосоФовъ и поэшовъ, занявшихъ :правишель- 
сунвенныя мЪсша‘не можешь. досшавить: го- 
сударсшву швердаго. правлешя. ° Ихъ сфера: 
совершенно. отдфльна; они. пользуюшся вер- 
ховнымъ. покровишельситвомъь и шекушь но, 
евоей дорог: Ошсюда исключающся ща ве- 
лавке‘ поэиты „ ‘которые соединяюшь въ себь 
и Филосоха, и поэша,. и исшорика, кошорые, 
выпвинали природу. и человзка ; проникаи мж- 
нуншее и прозрзлы будущее, которыхь гла- 
голъ сльиаашся .ВСВМЪ народом»... Они вели- 
ше. жрецьг. ‚Мудрые властзишёли чесивующь 
икъ своею: бесвдою.  берегумть мхи. драго- 
нымную: жизнь в 'дпасающся подавииты : ее, 
миогостороиней двяшельносшью правитела., 
Ихъ призывающъ они подько въ важные го- 
сударсшвенные - совъщан!я › какь въдашелей, 
и челевъческаге сердца: о: 
`` Благородный Ал-Мамунъ иотинно: желал, 
одвлакяь счастамрымм своихь подданныхъ.: 
Онъ знажь чаю върный пушеводишель. цы 
шему — науки. клонянияся. жь.. развыцию 
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человъка. Онъ всьми силами заставлялъь 
своихъ. подданныхъ принимать вводимое 
имь просвъщене. Но просвъщене вводи- 
мое Ал- Мамуномъ менъе всего ошвфчало 
нрироднымъ элеменшамъ и колосальносши 
воображен1я Арабовъ. Лишенныя энерги на- 
чала Полишеизма обративиияся въ кучу словъ, 
дерзко обезображенныя идеи Хрисппансшва, 
ситраино ‹озаривиае шогдашне науки, не 
сливпияся съ нимй, но можно сказать, уни- 
`чиоживния ихъ своимъ преобладантемъ — 
представляли совершенной контрасшъ пла- 
менной Природь Араба, у кошораго вообра- 
жезе слишкомтъ  пошопляло шопие выводьг. 
холоднаго ума. Эшошъ чудный народъ не- 
шелъ, а лепьлъь къ своему развитию. Генй 
его ‘вдругь оказывался въ войнЪ, пюрговлъ, 
искусшвахъ. Манухактурахъ и роскошной 
ноэзи Воситока. ‘Его досель небывалыл въ 
Истор!и человфчества сшихи вспыхнули 

‚  богамо, ярко, странно и совершенно ори- 
гинально. Казалось этотъ народъ ‚объщалъ 
дотолъЪ невиданное совершенскво наши. Но. 
Ал - Мамунъ непонялъ его. Онъ упусшилъ 
изъ вида великую исшинну: что образова- 
не черпаешся изъ самаго же народа, что. 
нросвъщене наносное должно быть въ ша-. 
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кой сшепени заимсшвовано сколько .можепь 
оно помогашь собсшвенному развиппю, но 
чшо развивапться народъ долженъ изъ сво-_ 
ихъ же нашональныхь сшихй. Но для Ара- 
ба поле нодвиговъ было заграждено эшимъ 
безплоднымъ чужестраннымъ просвъщентемъ. 
Самый 'Космополишизмъ Ал-Мамуна ошкры- 
вавшаго входъ въ государство ученымъ всъхъЪ 
парпий , уже зашелъ нъсколько далеко. Вы- 
годы , кошорые въ Государсшв6 получали 
Хриспиане немогли невозродишь въ соб- 
сшвенныхъь его подданныхъ ненависши а 
вмьсшЪ и презрьымя къ самымъ даже полез- 
_ нымъ ихъ учрежден1ямъ, — и народъ уже 
шерялъ любовь къ своему Калиху. Въ правле- 
ни Ал-Мамунъ былъ больше Философъ- 
Теорешикъ нежели. не ФилосоФхъ-Практикъ, 
какимъ бы долженъ быть Государь. Онъ 
зналь жизнь своего народа изъ описавйй , 
изъ расказовъ другихъ, а не извфдалъ самъ 
какъ очевидецъ; какъ извьдаль его Велики 
°ТГарунъ. Въ Азашскихъ образахъ правленйя 
неимьющихъ опредъленныхь законовъ вся 
‚администрашивная часшь падаешь на сама- 
го монарха и пошому дъяшельносшь его 
должна бышь необыкновенна, внимаше его 
‘должно бышь вЪчно напряжено; онъ не мо- 
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жепть ввъришься совершенно никому и глазъ 
его долженъ имъть многосшоронность аргу- 
са: мипушу засни онъ — и его полномочные 
намфсшники вдругъ возрасшаюшъ и Госу- 
° дарство наполняешся мил1онами деспошовъ. 
Но Ал- Мамунъ въ своемъ Багдадь жилъь 
какъ въ ГосударсшвЪ музъ имъ же самимъ 
‚ созданномъ и совершенно ошдфльномъ опгь 
м'ра Политическаго. Хриспиане, кошорые 
сшали наконець вмъшивашься въ админи- 
сшрашивные должности немогли узнашь 
народнаго духа и обычаевъ земли. Пришомъ 
самое иновБретво ихъ было невыносимо дая 
Араба еще сохранявшаго эншузазмъ и не- 
терпимосшь. И когда имя Ал-Мамуна пов-› 
порялось на усшахъ ученыхъ тшогдашняго 
въка, когда его гостепримсшво привлекало 
нестрыя Флаги къ берегамъ Сирийскимъ, 
власшь его внушри Государсшва сшанови- 
лась между шъмъ слабъе. Жишели провин- 
цй никогда невидавиие своего Калиха мало 
дорожили его именемъ. Военнал снла ослабаа. 
Просвьщене обыкновенно сшремилось изъ 
Багдада, какъ изъ центра, уменьшаясь и 
угасая по мърв приближения къ ошдален- 
нымъ границамъ. На границахь Арабы еще 
сохранлли свой первый пертодъ. На грани- 
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‘цахь сшояли войска еще полные ханашизма, 
еще сшремивииеся огнемъ и мечемъ водру- 
жашь въру Магомета. Сильные эмиры ихъ_ 
почувсшвовавши слабосшь связи Багдада, ду- 
мали о независимосши и 'Ал-Мамунъ уже 
при жизни своей видЪль опипоржене Пер- 
си, Инди и дальнихь Провинший Африки. 
Но можешь бышь все эшо невърное напра- 
влене админисшращи бы» бы еще испра- 
вимое зло, если бы Ал-Мамунъ, непростеръ 
уже слишкомъ далеко своей любви къ исшин- 
нъ. Онь захошьль бышь религознымъ ре- 
Формашоромъ своей наши. Исполненный ума 
чиспо переошическаго, ‘будучи выше суевъ- 
рЁй и предразсудковъ , будучи ближе позна“` 
комаенъ съ ‘нъкошорыми догмами Х.риспиан- 
сшва нежели его предшесшвенники, онъ не-. 
могъ невидьшь всъхъ безчисленныхъ проши- 
воръчЧ И, пламенныхь пельпосшей, кошорые 
вырывались всемфсшно въ посшановлентахъ. 
изсшупленнаго Творца Корана. Онъ рьшил- 
ся. очисшить’ и преобразовашь священную 
книгу Магомешанъ и въ шо самое время, 
когда’ еще всБ низпия Государственныя 
спупени. вся чернь была увърена что 
она принесена съ Неба и когда усомниться 
въ маловажномъ посшановлен1и ея, уже счи- 
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шалось величайшимъ преступлентемъ. Полу- 
греческой образъ мыслей Ал-Мамуна чуж- 
дался совершенно, слЪпаго эптуз1азма 'его под- 
данныхъ. Первымъ шагомъ къ образованию 
своего народа онъ почишаль исшреблеше 
эншузазма, шого этуз!азма копторый сосша- 
вилъ сущесшвоване народа Аравйскаго, шо- 
го эншуз1азма, кошорому оиъ облзанъ былъ 
всъмъ своимъ развипиемъ и блесшящею эпо- 
хою, подорвашь кошорый, значило подорвашь 
полишическй сосшавъ’ всего Государсшва. 
Кму нежъиъе несообразнъе всего казался Ма- 
гомешовъ рай, куда Арабъ переносилъ всю 
чувсшвенную земную жизнь свою, жизнь 
назначенную для наслажден1я и сладосшра- 
спуя. Но Ал-Мамунъ не принялъ въ сооб- 
ражене шого. чшо эшо посшановлене из- 
верглось изъ огненнаго Аравйскаго клима- 
ша, изъ огненной Природы Араба. Чшо 
этошъ рай для Магомешанина есть великий 
оазъ среди пусшыни его жизни. чшо наде- 
жда въ эшошъ ран одна шолько засшавля- 
ла ‘чувсшвеннаго Араба шерпвливо сноёишь 
бъдносшь, пришьснене, подавляшь въ ду- 
ш$ своей зависть при видь ушопающаго въ 
роскоши сибариша. Мысль, что и онъ бу- 
дешъ наконецъ находишься среди Гурш, 
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среди роскоши, превышающей роскошь зем- 
ныхъ владыкъ — одна могла бышь досптупна 
для шакой чувсшвенносши и цвъшисшоеши 
воображения, какими природа надълила Ара- 
ба, и чшо можеть бышь съ дальнъйшимъ 
шолько развиппемъ его могла нечувсшви- 
шельно очисшишься его вфра. Но Ал-Ма- 
мунъ непосшигалъ Азляшской природы сво- 
ихъ подданныхъ. р 

Можно себъ предсшавишь силу негодова- 
н1я многочисленнаго класса народа, когда 
распросшранились вЪсши о преобразован1яхъ 
Калифховыхъ. Какъ долженъ былъ приняшь 
эцо народъ, кошорый уже за одно покрови- 
шельсшво Хрисппанамъ, и .привязанносшь 
жъ иносшранцамъ обвинялъ гласно Кали- 
ха въ МошализмЪ, или ереси. Грубая шол- 
па прежнихь шочныхь исполнишелей Ко- 
рана, жесшокимъ упорсшвомъ своимъ нако- 
нецъ заставила Калифа взяшься за оруже. 
И благородный великодушный Ал-Мамунъ, 
проникнушый исшинною любовю къ чело- 
въчесшву явился гонишелемъ своихъ поддан- 
ныхъ. Гонентемъ своимъ онъ воскресилъ о- 
пять въ Арабахъ дикой ханашизмъ, но уже 
нешошъ Фанашизмъ, который сдвинулъ пре- 
жде кочевыхъ обишашелей Аравш въ одну 
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массу — онъ произвелъ оппозищюнный Фана- 
шизмъ, кошорый разшерзалъ массу, копо- 
рый посвялъ плевелы въ нздрахъ государ- 
сшва, кошорый разбудиль диюя сшрасши 
Араба, кошорый даль ножъ и ядъ нена- 
висши въ руки изсшупленныхь послфдо- 
‘вашелей Ислама, кошорый произвелъ мно- 
жесшво осльпленныхъ секшъ и ужаснфе все- 
го секшу Кармапиановь долго еще свиръп- 
сшвовавшую подъ именемъь Сирскихь У- 
бицъ, во время Крестовыхь Походовъ. Сре- 
ди волневй, оказывавшихся въ разныхъ кон- 
цахъ государсшва, среди смушъ и парпий, 
разсьшая одною рукою благодъяя и мило- 
сши на школы, Фабрики, искусшва, пора- 
жая другою непокорыхъ, изсшупленныхъ 
подданныхъ, умеръ благородный Ал-Мамунъ. 
Умеръь не понявъ своего народа, непоня- 
шый своимъ народомъ. Во всякомъ случаъ 
онъ даль поучишельный урокъ. Онъ пока- 
залъ собою Государя, кошорый при всемъ 
желан!и блага, при всей крошосши сердца, 
при самоотвержени и необыкновенной сшра- 
сши къ наукамъ, быль между прочимъ не- 
вольно одною изъ главныхъ, пружинъ уско- 
рившихъ падение государства. 
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